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ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αβίθ. 122519/Ε3/2519 

Τροποποίηση της 56361/Ε3/5221/7.7.95 απόφασης του 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Έλεγχος διακίνη¬ 
σης προϊόντων Διττής Χρήσεως», όπως αυτή τροπο¬ 
ποιήθηκε με τις 106668/Ε3/6668/6.12.96 και 121402/ 
Ε3/1402/16.4.98 όμοιες. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν. 936/79 «περί τροποποιήσεως και συμπλη- 
ρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατάξεων». 

1.2. Του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητι¬ 
κών οργάνων». 

1.3. Του Π.Δ. 138/93 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι¬ 
κής Οικονομίας». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την 16326/Δ10Ε318/19.4.2000 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 566Β/20.4.2000). 

2.2. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε. μεαριθ, 

3381/94 «Περί θεσπίσεως καθεστώτος ελέγχου εξα¬ 
γωγών από την Κοινότητα των διττής χρήσεως προϊό¬ 
ντων», όπως αυτός τροποποιήθηκε με την αριθ. 837/97 
όμοιο του σε συνδυασμό με την απόφαση Κοινής Δρά¬ 
σης των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. αριθ. 94/942/ 
ΚΕΠΠΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 
95/127/ΚΕΠΠΑ/95/128, 96/173 ΚΕΠΠΑ και 98/ 

106/ΚΕΠΠΑ. 

_2.3. Την αριθ. 56261/Ε3/5221/7.7.95 απόφαση Υφυ¬ 
πουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ελέγχου διακίνησης 
προϊόντων διττής χρήσεως», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. 106668/Ε3/6668/96 και 121402/Ε3/1402/98 
όμοιες της. 

2.4. Την από 20.3.2000 απόφαση του Συμβουλίου της 
Ε.Ε., με την οποία αντικαθίστανται τα παραρτήματα, I, 
II,III,IV και V της απόφασης με αριθ. 94/942/ΚΕΠΠΑ. 


2.5. Ότι η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου¬ 
με: 

Αντικαθιστούμε τους συνημμένους στην με αριθ. 
56361/Ε3/5221/7.7.95 απόφασή μας Πίνακες, I, III, III και 
IV, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τις αριθ. 10668/ 
Ε3/6668/6.12.96 και 121402/Ε3/1402/16.4.98 όμοιέςτης, 
με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα πίνακες, I, II, III 
και IV αντίστοιχα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αριθ. 56361/ Ε3/ 
5221/7.7.95 απόφασή μας. 

Οι αποφάσεις με αριθ. 106668/Ε3/6668/6.12.96 και 
121402/Ε3/1402/16.4.98καταργούνται. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβε¬ 
ρνήσεως, ισχύει δε από 1.4.2000. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2000 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΖ 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 2 της απόφασης 
94/942/ΚΕΠΠΑ και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανο¬ 
νισμού (ΕΚ) αριθ. 3381/94 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο παρών κατάλογος αποτελεί τεχνική εφαρμογή για 
τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους των προϊό¬ 
ντων διπλής χρήσης, όπου περιλαμβάνονται η ρύθμιση 
του νν355θπ&3Γ, το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τε¬ 
χνολογίας (ΜΤΟΗ), η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών 
(Ν50), η Ομάδα της Αυστραλίας και η Σύμβαση για τα 
Χημικά Όπλα. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη προϊόντα τα 
οποία τα κράτη μέλη θα επιθυμούσαν ναπεριλάβουν σε 
απαγορευτικό κατάλογο. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη 
οποιοιδήποτε εθνικοί έλεγχοι (μη στρατηγικοί έλεγχοι 
καταγωγής) που ενδέχεται να διατηρηθούν από τα κρά¬ 
τη μέλη. 
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ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

!. Για ΐθν έλεγχο των προϊόντων που προορίζονται ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση βλέπε τον(τους) 
σχετικό(-ους) κατάλογο(-ους) ελέγχων στρατιωτικών προϊόντων οι οποίοι διατηρούνται από τα κράτη μέλη. Οι 
αναοορές στο παράρτημα "ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" αφορούν τους 
καταλόγους αυτούς. 

2. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή 

οποιωνόήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή 
περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν 
κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αναιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γία να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, 

είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αςίας και της τεχνογνωσίας που 
υπεισέρχονται καθώς και άλλες· ειδικές συνθήκες που δένονται να καταστήσουν το ελεγχόμενα 
κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που παράγονται. 

3. Ο έλεγχος μετααοράς τεχνολογίας στο παρόν Παράρτημα περιορίζετα ι σε υλικές μο ρφές. 

4. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα 
προϊόντα. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΤΝ) 

α (Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε της κατηγορίας 0.) 

Η “τεχνολογία" που συνδέεται άμεσα με οποιοοήποτε από τα προϊόντα που ελέγχονται στην κατηγορία 0 ελέγχεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κατηγορίας 0. 

Η "τεχνολογία" για την “ανάπτυξη", “παραγωγή" ή "χρήση" ελεγχόμενων προϊόντων παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και 
αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση μη ελεγχόμενων προϊόντων. 

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων επιτρέπει επίσης την εξαγωγή στον ίδιο τελιχό χρήστη της ελάχιστης "τεχνολογίας" 
που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών των προϊόντων. 

Οι έλεγχοι που αφοοούν τη μεταφορά “τεχνολογίας" δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες "ελευθέρας χρήσεως” ή στη 
"βασική επιστημονική έρευνα". 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΤΝ) 

(Να διαβασθεί σε σχέση με τυ τμήμα Ε των κατηγοριών 1 ως 9.) 

Η εξαγωγή "τεχνολογίας" η οποία "απαιτείται" για την "ανάπτυξη", την "παραγωγή" ή τη "χρήση" ελεγχόμενων 
προϊόντων των κατηγοριών 1 ως 9, ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κατηγοριών 1 ως 9. 

Η "τεχνολογία" που "απαιτείται" για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή τη "χρήση” ελεγχόμενων προϊόντων, παραμένει 
υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα. 

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην "τεχνολογία" την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση (έλεγχό) και την επισκευή των προϊόντων που δεν ελέγχονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριΟει: 

ΣΗΜ : Λυτό δεν καθιστά ελεύθερη τιρ "τεχνολογία" -του καθορίζεται στα σι/μεία ΙΕ002.ε., ΙΕ002.οτ.. 8Ε002.Ο. 

και ί1Ε002.β. 

Έλεγχοι στη μεταφορά "τεχνολογίας" δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες "ελευθέρας χρήσεως". στην "βασική 
επιστημονική έρευνα" ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 


ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (05Ν) 

(Οι παρατηρήσεις αυτές υπερισχύουν οποιοσδήποτε ελέγχου στα πλαίσια του τμήματος Δ των κατηγοριών 0 ως 9.) 

Οι κατηγορίες 0 ως 9 του παρόντος καταλόγου δεν ελέγχουν το "λογισμικό το οποίο είτε. 

α. Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά: 

1, Διατίθεται στην χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορισμούς, μέσω: 

α. Συνήθων συναλλαγών, 

β. Ταχυδρομικών παραγγελιών, ή 

γ. Τηλεφωνικών παραγγελιών και 

2. Έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την εγκατάστασή του από τον χρήστη χωρίς 
σημαντική περαιτέρω βοήθεια από τον προμηθευτή, είτε : 

ΣΗΜ.: Το στοιχείο α. της Γενικής Σημείωσης -περί Λογισμικού όεν καθιστά ελεύθερο το λογισμικό ιτου 

προσδιορίζεται στην Κατιη/ορία 5 - Μέρος 2 ("Ασφάλεια Πληροφοριών"). 

β. Είναι "ελευθέρας χρήσεως". 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η αναφορά στην κατηγορία δίνεται εντός παρενθέσεων μετά τον οριζόμενο όρο. 


Αβεβαιότητα μετρήσεων" (2) είναι η χαρακτηριστική παράμετρος η οποία καθορίζει την περιοχή γύρω από την τιιιή 

εςοδου στην οποία περιέχεται η ορθή τιμή της μετρούμενης μεταβλητής με ποσοστό εμπιστοσύνης 95%. Περιλαμβάνει 

τις μη διορθωμένες συστηματικές αποκλίσεις, τη μη διορθωμένη υστέρηση του οργάνου και τις τυχαίες αποκλίσεις 
(βλέπε νϋϊ/νΟΕ 2617). <, ιυ/α.ες αποκΑΐσεις 

"Αέριος ψεκασμός" (!) είναι η διεργασία με την οποία μια ροή τηγμένου μεταλλικού κράματος μετατρέπεται σε 
σταγονίδια διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω μέσω μιας ροής αερίου υπό υψηλή πίεση. 

"Αεροσκάφος" (17 9) είναι κάθε ιπτάμενο μέσο σταθερών πτερύγων, στρεπτών πτερύγων, περιστρεφόμενων 
πτερύγων (ελικόπτερα), πτυσσόμενων πτερύγων ή πτυσσόμενων περιστρεφόμενων πτερύγων. 

ΣΗΜ. : Βλέπε επίσης "πολιτικό αεροσκάφος". 

Αεροιομέ, μεταβλητής γεωμετρίας" (7) είναι η χρήση πτερυγίων η θέση των οποίων είναι δυνατόν να ελέγχεται κατά 
την πτήση. 

"Ακρίβεια" (2 6), συνήθως μετρούμενη ως μέγεθος σφάλματος, είναι η μέγιστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, μιας 
δεδομένης τιμής από ένα αποδεκτό πρότυπο ή μία πραγματική τιμή. 

"Ανακλινόμενη άτρακτος" (2) είναι ένας βραχίονας που συγκρατεί εργαλείο ο οποίος μεταβάλλει, κατά τη διάρκεια 
μηχανικής κατεργασίας, τη γωνιακή θέση του κεντρικού του άξονα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο άξονα. 

"Αναλυτές σημάτων" (3) είναι συσκευές ικανές να μετρήσουν και να εμφανίσουν τις βασικές ιδιότητες των επί μέρους 
συχνοτήτων σημάτων πολλαπλών συχνοτήτων. 

"Αναπροσαρμογή για πολεμική χρήση" (1) είναι κάθε τροποποίηση ή επιλογή (όπως τροποποίηση της καθαρότητας, 
του χρόνου αποθήκευσης, της τοςικότητας, των χαρακτηριστικών διάδοσης ή της αντίστασης στην υπεριώδη 
ακτινοβολία) που προορίζεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, ανθρώπων 
ή ζώων, την αλλοίωση του εξοπλισμού ή τη φθορά των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος. 

Ανάπτυξη (ΟΤΝ ΝΤΝ ΑΕΠ) σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν από την μαζική παραγωγή, όπως είναι: ο σχεδιασμός, 
η έρευνα σχεδιασμού, η ανάλυση σχεδιασμού, οι αρχές σχεδιασμού, η συναρμολόγηση και η δοκιμή πρωτοτύπων, η 
πειραματική παραγωγή, τα δεδομένα σχεδιασμού. η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού σε προϊόν, ο 
σχεδιασμός ολοκλήρωσης, το Ιενοσι. 

„^ θσθ ™^, ν7 1 ^') είναι η συνένωση μονοκλωνικού αντισώματος ειδικού για συγκεκριμένο τύπο κυττάρων, με μία 
τοξίνη” ή "υπο-ενότητα τοξίνης" η οποία προσβάλει επιλεκτικά τα ασθενή κύτταρα. 

"Ανοχή σφαλμάτων" (4) είναι η ικανότητα ενός συστήματος υπολογιστή να συνεχίσει, μετά από δυσλειτουργία 
οποίου δήποτε συστατικού του υλικού ή του "λογισμικού" να λειτουργεί, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, διατηρώντας 
την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει: συνεχή λειτουργία, ακεραιότητα των δεδομένων και παροχή της υπηρεσίας 
εντός δεδομένου χρόνου. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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"Αντικειμενικός κώδικας" (9) είναι η εκτελέσιμη από εξοπλισμό μορφή της κατάλληλης έκφρασης μίας ή 
περισσοτέρων διαδικασιών ("πηγαίος κώδικας" (γλώσσα πηγής» η οποία έχει μετατραπεί από σύστημα 
προγραμματισμού. 

Η έννοια "απαιταύμενη (-ο)” (ΟΤΝ 1-9), όπως εφαρμόζεται σε σχέση με την "τεχνολογία" ή το "λογισμικό", αφορά 
μόνον αυτό το μέρος της "τεχνολογίας” ή του "λογισμικού” το οποίο είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την επίτευξη ή την 
επέκταση των επιπέδων ελεγχόμενων επιδόσεων, των χαρακτηριστικών ή των λειτουργιών. Τέτοιου είδους 
"απαιτοΰμενη” "τεχνολογία" ή "λογισμικό" ενδέχεται να είναι κοινή για διαφορετικά προϊόντα. 

" λπόληψη τήνματος" (1) είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η ’ταχεία στερεοποίηση 1 και η εξαγωγή 
υπό μορφή λωρίδας ενός προϊόντος κράματος με την εισαγωγή ενός βραχέως τομέα ενός περιστρεφόμενου και 

ψυχόμενου κυλίνδρου σε μια λεκάνη με τηγμένο κράμα μετάλλου. _ „ , 

ΣΗΜ. ’Ταχεία στερεοποίηση 1 : στερεοποίηση τηγμένου μιτάλλοο με ρυθμό ψύξεως ανω των 1000 Κ/5. 

"Απόλυτος ψηφιακός έλεγχος κινητήρα" (ΡιιΙΙ ΑυΐΗοτίιγ ϋίςίώΙ Εηςιπε Οοηττοί - ΡΑΟΕΟ) (7 9) είναι ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου για στροβιλοκινητήρες ή κινητήρες συνδυασμένου κύκλου το οποίο χρησιμοποιεί ψηφιακό 
υπολογιστή για τον έλεγχο των μεταβλητών που απαιτούνται για την ρύθμιση της ώσης του κινητήρα ή την ισχύ στον 
άξονα σε όλη την περιοχή λειτουργίας από την αρχή της μέτρησης μέχρι την διακοπή της παροχής του καυσίμου. 

"Απομονωμένε; ζωντανές καλλιέργειες" (1) περιλαμβάνουν ζωντανές καλλιέργειες σε λανθάνουσα κατάσταση και σε 
ξηραμένα παρασκευάσματα. 

"Ασύνχρονη ιιετάδοση" ("ΑΤΜ") (5) είναι η μετάδοση κατά την οποία η πληροφορία είναι οργανωμένη σε κυψέλες. 
Είναι ασύγχρονη σε βαθμό που η ακολουθία των κυψελών εξαρτάται από τον στιγμιαίο ρυθμό όίΐ. 

"Ασφάλεια των πληροφοριών" (4 5) είναι όλα τα μέσα και οι λειτουργίες που εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα, το 
απόρρητο ή την ακεραιότητα των πληροφοριών ή των επικοινωνιών, εκτός από τα μέσα και τις λειτουργίες που 
αποβλέπουν στην προστασία των πληροφοριών από τις δυσλειτουργίες. Περιλαμβάνεται η κρυπτογραφία , η 
"κρυπτανάλυση", η προστασία από επιβλαβείς διαρροές και η ασφάλεια των υπολογιστών. 

ΣΗΜ. : "Κροπτανάλοση": η ανάλυση ενός κρυπτογραφικού συστι'ιματος ή των σημάτων εισοδοο και εξούου 

στα συστήματα αυτά ζροκειμένοο να εξαχθούν οι εμττιστευτικέςμεταβλητές ή ευαίσθητα δεδομένα 
καθώς και συνήθη κείμενα. 

"Ασυμμετρικός αλγόριθμος" (5) είναι ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί διαφορετικές αλλά μαθηματικά 
αχεπζόμενες μετσ£ύ τους κλείδες γισ την κρυπτογράφηση κσι την ατιοκρυπτογράφηση* 

ΣΗΜ. : Μια συνήθης χρήση "ασομμετρικών αλγορίθμων" είναι η διαχείριση κλειδών. 

"Αυτόματη παρακολούθηση στόχου" (6) είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδομένων με την οποία καθορίζεται αυτομάτως 
και παρέχεται ως εξερχόμενο σήμα σε πραγματικό χρόνο η εκάστοτε παρατεταμένη τιμή για την πιθανότερη θέση του 
στόχου. 

"Βάση" (1 2 8 9) είναι μια ουσιαστικά συνεχής φάση η οποία πληροί το χώρο μεταξύ σωματιδίων, ινοκρυστάλλων ή 
νημάτων. 

"Βασική επιστημονική έρευνα" (ΟΤΝ ΝΤΝ) είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που διεξάγονται κυρίως με 
σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές των φαινομένων, οι οποίες δεν στρέφονται κατα 
κύριο λόγο προς έναν ειδικό πρακτικό σκοπό ή στόχο. 
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Βελτιστοποίηση ίχνους πτήσης (7) είναι μια διαδικασία που περιορίζει στο ελάχιστο τις παρεκκλίσεις από την 
επιθυμητή τροχιά τεσσάρων διαστάσεων (χώρος και χρόνος) χάρη στη μεγίστη αξιοποίηση της επίδοσης ή της 
αποτελεσματικότητας για την εκτέλεση ειδικών αποστολών. 

Βελτίωση εικόνας (4) είναι η επεςεργασία εσωτερικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν εικόνες με τη βοήθεια 
αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συμπύκνωση, το φιλτράρισμα, η εξαγωγή, η επιλογή, ο συσχετισμός, η συνέλιξη η 
οι μετασχηματισμοί μεταξύ περιοχών (π.χ. ταχύς μετασχηματισμός Ρουτίετ ή μετασχηματισμός \ναί 5 (ι) Δεν 
περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν γραμμικό μετασχηματισμό ή μετασχηματισμό περιστροφής μιας 
και μόνον εικόνα^, όπως είναι η παράλληλη μετατόπιση, η απομόνωση χαρακτηριστικών, η καταγραφή ή ο τεχνητός 
χρωματισμός της εικόνας. 

Βλήματα (] 3 5 6 7 9) είναι π/,ηρη συστήματα πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν 
ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 500 σε απόσταση τουλάχιστον 300 Κπι. 

"Γεωγραφικά διεσπαρμένες" (6) είναι τοποθεσίες όταν από κάθε μια η απόσταση προς οποιαδήποτε άλλη είναι 
μεγαλύτερη από 1500 σι προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι κινητοί αισθητήρες θεωρούνται πάντα ότι είναι "γεωγραφικά 
διεσπαρμένοι". 

Τραμμικότητα" (2) (συνήθως μετρούμενη ως μη-γραμμικότητα) είναι η μεγίστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, των 
πραγματικών χαρακτηριστικών μέση τιμή των αναγνώσεων προς τα άνω και προς τα κάτω της κλίμακας) από την 
ευθεία η οποία φέρεται ώστε να εξισορροπεί και να ελαχιστοποιεί τις μέγιστες αποκλίσεις. 

Γ ωνιακή απόκλιση θέσεως (2) είναι η μέγιστη διάφορά μεταξύ της οριακής θέσεως και της πραγματικής γωνιακής 
θέσεως η οποία έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια αφότου η βάση στηρίξεως του κατεργαζόμενου αντικειμένου έχει 
στραφεί σε σχέση με την αρχική του θέση (αναφ. νΟΙΛ'ΌΕ 2617, Πρόχειρο: "στρεφόμενες τράπεζες σε μηχανές 
προσδιορισμού συντεταγμένων"). 

"Δεδομένα εντοπισμού" (6) είναι επεξεργασμένες, συσχετισμένες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη θέση 
πτήσεως αεροσκαφών οι οποίες παρέχονται από τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας. Ο συσχετισμός γίνεται μεταξύ 
των δεδομένων ραδιοεντοπισμού και των θέσεων αεροσκαωών σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων. 

Διακριτική ικανότητα (2) είναι το ελάχιστο βήμα ενός μετρητή. Στην περίπτωση ψηφιακών οργάνων, είναι το 
ελάχιστο σημαντικό όίι (βλέπε ΑΝ3Ι Β-89.1.12). 

"Διάρκεια παλμού" (6) είναι η διάρκεια ενός παλμού "λέιζερ" η οποία μετριέται ως συνολικό εύρος στην ημιιιμή της 
έντασης (Ρ\νίϋ) 

"Διαστημικό όχημα" (7 9) είναι ενεργητικοί και παθητικοί δορυφόροι και διαστημικοί ανιχνευτές. 

"Διασυνδεδεμένοι αισθητήρες ραντάρ” (6) είναι δύο ή περισσότεροι αισθητήρες ραντάρ οι οποίοι ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. 

Διάταξη εστιακού επίπεδου (6) είναι γραμμικό ή διδιάστατο επίπεδο στρώμα, ή συνδυασιιός επιπέδων στρωμάτων, 
επιμέρους στοιχείων ανιχνευτών με ή χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα ανάγνωσης, που λειτουργούν στο εστιακό 
επίπεδο. 

ΣΗΜ 


Η διάταςη δεν προορίζεται να περιλαμβάνει συστάδα μεμονωμένων στοιχείων ανιχνευτών ή 
ανιχνευτές των δύο. τριών ή τεσσάρων στοιχείων, με την προύπόθεσι; ότι δεν εκτελ.οννται χρονική 
καθυστέρηση και ολοκλήρωση εντός του στοιχείου. 


"Διαχείριση ισχύος" (7) είνα, η μεταβολή της μεταβιβαζόμενης ισχύος του σήματος του ^ομετρικού οργάνου ώοτε η 
λαμβανό'μενη ίσχύς στο ύψος του "αεροσκάφους·· είνα, πάντα η ελάχιστη ,σχυς η οποία απαιτείται για τον 

προσδιορισμό του ύψους. 

"Διεύθυνση ψάσαατος ραντάρ" (6) είναι κάβε τεχνική διαμόρφωσης για την κατανομή της ενέργειας, που προέρχεται 
£%££** στενή ζ»νη συχνοτήτων. σ> ε»ρ»τερη σηχνο,,,ον χρησ.μοπο.ο,τος τυχα» , «Μ·- 

τυχαία κωδικοποίηση. 

"Δυνααικά προσαραοίύμενη δρομολόγηση" (5) είναι η αυτόματη βιαναόρομολόγηση ιης κυκλοφορίας η οποία 
“ \ λ ητ, ιγτπ ι·«ι -ην ανάλυση των τιρανματικών συνθηκών του υυκτιου σε κάθε χρονική στι^ή, 

.«-ν *»*>»« « -*>■*»*- 

βάσει προκαθορισμένων πληροφοριών. 

"Δυνααικοί αναλυτές σηαάτων" (3) είνα, οι "αναλυτές σημάτων" ο, οποίο, χρησιμοποιούν τεχν,κές δειγματοληψίας 
και μετατροπής για την ανάλυση κατά Ροιιπβτ της δεδομένης κυματουορψης. 

ΣΗΜ. : Βλέπε επίσης "αναλ.υτές σημάτων". 

■Έ-,κα-αστάσειε παραγωνής" (9) είναι ο εξοπλισμός και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό που ^ ■ 

ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν στην “ανάπτυξη" η σε μια η περισσότερες οάσεις της 

11 παραγωγής”, 

“Ειδικά σχάσιμα υλικά" (0) είνα, το πλουτώνιο-239, το ουράνιο-233, το "ουράνιο εμπλουτισμένο σε ισότοπα 235 
ή 233" και κάθε υλικό που περιέχει τα παραπάνω υλικά,' 

"Ειδική αντοχή σε ε,.Ιστσ.αό" (0 I) είναι „ α.ότο,η τάσή .φεΧκυσμοό σε ρ.εεαΐ, η οποία τσοδ.ναρεί με το έό,ο ΗΗ 
4Τ2 Ράρσσ σε Ν/πτ’, σε θερμοκρασία(296 *2> Κ «23 μ 2)» Ο κα, οχετ», ογρασ,α<50. »Α 

"Ειδικό ιιί-ρο ελαο,,κοιηταί" (0 I) είνα, το μέτρο Ϋομηξ εκφρασμένο σε ρμέεαΙ, ,0 οποίο ,σοδυ.αμεί με «Μι·*·/ 
προςτο εΖ^άρος σε Ν/ητλ μετροόμενο σε θερμοκρασία <296 02) Κ «23 = 2)· Ο κα, σχε,,κμ μ-ραο,α »».».. 

"Γαςυκ-πο διαύλου επικοινωνίας” (4 4) είναι η φυσική διεπαφή η οποία ελέγχει την ροή σύγχρονων και 

πκηροφοριών. Είνα, ένα ,όνοΧο το οποί. είνα. δσνα,όν να ενοίδμα,ο,βετ σε σ.σ,εμεή 

υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών ώστε να παρέχει πρόσβαση στο επικοιν ωνιακο οικτυο. 

■Έλενκ'ής πρόσβασης σ:ο δίκτυο" (4) είνα, μια υλική δ,επαφή με ένα κατανεμημένο μεταγωγικό δίκτυο. Χρη«Ψ™ί 
ένα^οινό'υέιμρτο οποίο Ιε,,ο.ρχεί πάντα με τον ίδ,ο -ροΟμό νη,,.κής μ^Ρφασής" = ρ&εί «ο^,πο» 
μεταβίβαση μέσο το» δίκτόο» (π.χ. α.ίχνενση οδειοπκοίσιο» ή ^ρο«^) την ^ βωτρΑ^ ί Ρ η 

εξοπλισμό ώστε να παρέχει πρόσβαση επικοινωνίας. 

"Ελεγχόιιενο ιιέσο αποθηκευμένου προγράμματος" (2 3 5) είναι ένα σύστημα που “ 

οποίες^είνα, αποθηκευαένες σε ηλεκτρονική μνήμη και τ,ς οποίες ο επεςεργαστης είναι σε θέση να εκτεχεσει 

κοηοδ,,ήοε, ,η Τή ~*~Φ" *«*£< 

ανεξάρτητα αν η ηλεκτρονική αποθήκευση είνα, εσωτερική η εςωτερ,κη ως προς αυτό το σνστημ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έλευθέρας χρήσεως" (ΟΤΝ ΝΤΝ 05Ν), κατά την έννοια του παρόντος εγγράφου, είνα. η "τεχνολονία" ή "το 
Λογισμικά το οποίο ίπ.τρεπετα. να διατίθεται χωρίς .«κρ,ορισμούς (οι περιορισμοί που απορρέουν από τα πνευματικά 
δικαιώματα δεν εςαιρουν ιην "τεχνολογία" ή το "λογισμικό” από την ελεύθερη χρήση). 

"Εμβόλιο" (I) είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν που προορίζεται να προκαλέσει προστατευτική ανοσοποιητ,κή 
αντιοραση σε ανθωπους και ζώα για την πρόληψη ασθενειών. 

■Έμπειρα συστήματα” (4 ?) είνα συστήματα που παρέχουν αποτελέσματα βασιζόμενα στην εφαριιογή κανόνων επί 
των δεΰομενωνπου είναι αποθηκευμένα ανεξάρτητα από το "πρόγραμμα" τα οποία είνα. ικανά να επιτελέσουν αία 
απο τις ακόλουθες Λειτουργίες : 

α. Να τροποποιήσουν αυτομάτως το "πρωτογενές πρόγραμμα" που έχει εισαχθεί από τον χρήστη, 
μ. Να προσφέρουν γνώσεις σχετιζομενες με ένα σύνολο προβλημάτων σε σχεδόν φυσική γλώσσα ή 
γ. Να αποκτησουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάπτυξή τους (συμβολική κατάρτιση). 

■Εμπλουτισμένο ουράνιο ως προς τα ισότοπα 235 ή 233” (0) είνα. το ουράνιο που περιέχει τα .σότοπα 235 ή 233 ή και 
.α ουο σε ποσότητες τέτοιες ώστε ο λογος περιεκτικότητας του συνόλου αυτών των ισοτόπων προς το ισότοπο 233 να 
Π-“1/ μ > εγαΛυΤεΡ ° ς α ' Τ ° ™ λ ° 7 ° Τ ° υ 1β0τόπου 235 το ,σ0Γ07Γ0 23 8 σ™ φυσικό ουράνιο (λόγος περιεκτικότητας 

Ενεργά συστήματα ελέγχου πτήσεως" (7) είναι τα συστήματα των οποίων η λειτουργία είναι η πρόληψη 
ανεπιθύμητων κινήσεων των "αεροσκαφών" και των πυραύλων ή ανεπιθύμητων φορτίσεων, τα οποία βασίζονται 
στην αυτόματη επεςεργασια οεδομένων προερχόμενων από πληθώρα αισθητήρων και στην παροχή των κατάλληλων 
προληπτικών εντολών για την επίτευξη του αυτομάτου ελέγχου. 

Ενεργό γραμμάριο" (0 ]) "ειδικών σχάσιμων υλικών" ή "λοιπών σχάσιμων υλικών" είναι : 

α. Για τα ισότοπα πλουτωνίου και ουρανίου-233, το βάρος του ισοτόπου σε γραμμάρια, 

β. Για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο ουράνιο-235 ένα τοις εκατό και άνω, το 

βάρος του στοιχείου σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί το τετράγωνο του εμπλουτισμού του 
εκψραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα κατά βάρος, 

γ. Για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο ουράνιο-235 κάτω του 1 τοις εκατό, το βάρος 
του στοιχείου σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί 0,0001. 

"Ενεργό εικονοκύτταρο" (6 8) είναι ένα ελάχιστο (μεμονωμένο) στοιχείο ενός πίνακα ημιαγωγού ο οποίος λειτουργεί 
ως ψωτοηλεκτρικο μέσο όταν εκτίθεται σε φωτεινή (ηλεκτρομαγνητική) ακτινοβολία. 

Εξαντλημένο ουράνιο" (0) είναι το ουράνιο στο οποίο η συγκέντρωση του ισοτόπου 235 έχει μειωθεί και είναι 
χαμηλότερη από αυτή που απαντά στη φύση. 

Εξοπλισμός παραγωγής" (1 9) είναι ο μηχανικός εξοπλισμός, τα ιχνάρ.α, τα περιτυπώαατα, τα μαντρέλια ο. τύποι οι 
μήτρες, οι στηριςεις, οι μηχανισμοί ευθυγράμμισης, ο εξοπλισμός δοκιμών, άλλες μηχανές και κατασκευαστικά μέρη 
των μηχανών αυτών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί (άστε να χρησιιιεύουν στην "ανάπτυξη” ή σε μια ή 
περισσότερες φάσεις της "παραγωγής”. ' 

Έπενεργητες πέρατος” (2) είναι οι αρπαγές, οι "ενεργητικές εργαλειακές διατάξεις" καθώς και κάθε άλλη εργαλειακή 
οιαταςη^προσαρμοσμενη στο βασικό έλασμα στο άκρο του βραχίονα χειρισμού ενός "ρομπότ". 

■ί-ΗΜ. . Ενεργητική εργα/χιακή διάταξη" σι;μαινει διάταξη με την οποία ασκείται κινητήριος δύναμη, 

μεταβιβάζεται ενέργεια ή η οποία χρησιμεύει ως αισθητήρας επί το ο υπό κατεργασία αντικειμένου. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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"Επεξεργασία πολλαπλών ροών δεδομένων" (4) είναι ένα "μικροπρόγραμμα" ή μια αρχιτεκτονική η οκοία επιτρέπει την 
ταυτόχρονη επεξεργασία δύο ή περισσότερων ακολουθιών δεδομένων υπό τον έλεγχο μιας ή περισσότερων ακολουθιών εντολών 
με τη βοήθεια μέσων όπως είναι : 

ιι. Οι αρχιτεκτονικές $ΙΝ!0 (5ίηαΙο Ιηειηισιϊοη Μιιΐιίρίο βαιη), όπως οι ανυσματικοί ή σύστοιχοι επεξεργαστές, 

β. Αρχιτεκτονικές Μ5ΙΜΕ) (ΜαΙίϊρΙι: ξϋη@!ο Ιιυιηιςίϊοη Μυΐίιρίο Οσια), 

γ. Αρχιτεκτονικές ΜΙΜΟ (Μυ)ιΐρΙ« Ιαειτμειίοπ Μυΐιίρίσ Οαια), που περιλαμβάνονται αυτές οι οποίες είναι άμεσα 
συνδεδεμένες, στενά συνδεδεμένες ή χαλαρά συνόεδεμένες, ή 
δ. Διαρθρωμένοι πίνακες στοιχείων επεξεργαστών, οπού περιλαμβάνονται και οι συστολικοί πίνακες. 

ΖΗΜ . "Μικροττράγραμμα" είναι μια ακολουθία στο:γαιωδών εντολών, απο(?νκευμένων σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση 

των οποίων ξεκινά με την εισαγωγή η/ς εχτολ.ή ς αναφοράς του μικοοιτροιρόμματος σε έναν καταγραφέα 
εντολών. 

"Επεξεργασία σε πραγματικό χρονο" (2 4 6 7) είναι η επεξεργασία δεδομένων με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο 
παρέχει απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας ως συνάρτηση των διαθέσιμων πόρων, εντός ενός εγγυημένου χρόνου απότωισης, 
ανεξάρτητα από το φόρτωμα του συστήματος, όταν δεχθεί εξωτερικό ερέθισμα. 

"Επεξεργασία σημάτων" (3 4 5 6) είναι η επεξεργασία εξωτερικών σημάτων που εμπεριέχουν πληροφορίες με τη βοήθεια 
αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συαπίεση, το φιλτράρισμα, η εξαγωγή, η επιλογή, ο συσχετισμός, η συνελιξη ή μετατροπή 
συναρτήσεων (π.χ ταχύς μετασχηματισμός Κοοτίττ ή μετασχηματισμός \ν'α]$ά). 

"Εσωτερική επένδυση" (9) είναι κατάλληλη για την όιεπαψή μεταξύ του στερεού καυσίμου και του περιβλήματος ή του μονωτικού 
στρώματος. ΙυνήΟωςτο εσωτερικό ιου περιβλήματος ψεκάζεται ή επιστρώνεται με όιασπορα πυρίμαχων ή μονωτικών υλικών 
πολυμερούς βάσεως εντός υγρού, π.χ. ΗΤΡΒ (πολυβοιιταδιένιο με υδροξύλια στα άκρα) με πλήρωση άνθρακα ή άλλο πολυμερές με 
πρόσθετα σκληρυντικά μέσα. 

“Ευελιξία μεταβολής συχνότητας" (Γπηιωηςν άορριπΕ) (5) είναι μια μορφή “διευρύνσεως φάσματος", στο οποίο η συχνότητα 
μεταβιβάσεως ενός μεμονωμένου διαύλου επικοινωνίας μεταβάλλεται κατα μία τυχαία ή φευδοτυχαία ακολουθία διαχριτών 
βημάτων. 

"Ευελιξία μεταβολής συχνότητας ραντάρ" (6) είναι μια τεχνική με την οποία μεταβάλλεται η φέρουσα συχνότητα ενός 
παλμοπομπού ραντάρ σε ψευδο-τυχαία ακολουθία μεταξύ μεμονωμένων παλμών ραντάρ ή ομάδων παλμών ραντάρ κατά τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη από το εύρος ζώνης ταιν παλμών ραντάρ. 

"Εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου" (3) για “δυναμικούς αναλυτές σημάτων" είναι η ευρύτερη περιοχή συχνοτήτων στην έξοδο του 
αναλυτή προς τη μονάδα απεικόνισης ή μαζικής μνήμης, η οποία δεν συνεπάγεται ασυνέχεια στην ανάλυση των δεδομένων 
εισόδου. Για τους αναλυτές με ένα ή περισσότερα κανάλια, για τον υπολογισμό λαμβάνεται αυτός ο συνδυασμός καναλιών ο οποίος 
παρέχει το μεγαλύτερο “εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου". 

"Ηλεκτρονικό συναρμολόγημα" (3 4 5) είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών μερών (π.χ, “στοιχεία κυκλωμάτων", "διακεκριμένων 
κατασκευαστικών μερών", ολοκληρωμένων κυκλ,ωμάτων κ.λπ) συνδεδεμένων μεταξύ τους ώστε να επιτελούν ειδικέ.- λειτουργίες, 
το οποίο είναι δυνατόν να ανπκατασταθεί ως σύνολο και να αποσυναρμολ.ογηΟεί. 

ΣΗΜ I: "Στοιχείο κνκλ.ώματος": ένα χωριστό ή ιταθητικό λειτουργικό μέρος ενός ψ-εκτρονικού κυκλώματος, όπως μία 

δίοδος, ένα τρανζίστορ, μία αντίσταση, ένας πυκνωτής κ. λπ. 

ΣΗΜ. 3 ■ "Λιακεκριίιένο κατασκευαστικά μέρος": ένα χωριστά συσκευασμένο "στοιχείο κυκλώματος "με τις δικές του 

εςωτερικές συνθέσεις. 


'Ήλεκτροντκώς οδηγούμενη φασικώς συγχρονισμένη συστοιχιοκεραία" (5 6) είναι μία κεραία η οποία εκπέμπει μια δέσμη 
καθοδηγούμενη με ζεύξη φάσεως, δηλαδή, η διεύθυνση της δέσμης ελέγχεται μεσω των μιγαόικών συντελεστών διεγέρσεως των 
στοιχείων εκπομπής και δύναται να μεταβληθεί ως προς την κλίση ή το ύψος ή και ιος προς τα δύο μέσω ενός ηλεκτρικού σήματος, 
τόσο κατά την εκπομπή όσο και κατά τη λήψη. 
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"Ικανότητα προγραμματισμού ατό τον χρήστη" {4 5 ό) είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να εισαγάγει, 
να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει "προγράμματα" με μεθόδους διαφορετικές από : 
α. Την φυσική αλλαγή της συνδεσμολογίας ή των διασυνδέσεων· ή 

β. Την εφαρμογή μέσων ελέγχου των λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής παραμέτρων. 

>δτα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" (0 I 8) περιλαμβάνονται: 
α. Συνεχή "μονόκλωνα νήματα", 

β. Συνεχή "νήματα" και "τονΐπαε" με τυχαία διάταξη, 

'Λ "Ταινίες", υφάσματα, πιλήματα και πλεκτά, 

δ. Κομμένα νήματα, υφαντικές ίνες, συνεχή καλύμματα. 

ε. Ινοκρύσταλλοι. είτε υπό μονοκρυσταλλ ική είτε πολυκρυσταλλική μορφή οποιοσδήποτε μήκους, 
στ. Πολτός αρωματικού πολυαμιδίου. 


Ισοδύναμη πυκνότητα" (6) είναι η μάζα ενός οπτικού στοιχείου ανά μονάδα οπτικής επιφάνειας προβαλόμενης στο 
οπτικό επίπεδο. 


Ισοστατικές πρέσες" (2) είναι συσκευές ικανές να συμπιέσουν διάφορα υλικά (αέρια, υγρά, στερεά σωαατίδια κ.λπ.) 
μέσα σε κλειστό θάλαμο ώστε η πίεση που ασκείται επί ενός κατεργαζόμενου αντικειμένου ή υλικού να είναι ίση προς 
κάθε κατεύθυνση. 


"Ισοστατική πύκνωση εν θερμώ" (2) είναι η διαδικασία της συμπίεσης ενός χυτεύματος σε θερμοκρασίες άνω 
των 375 Κ (120 °0) σε έναν κλειστό θάλαμο διαφόρων μέσων (αερίων, υγρών, στερεών σωματιδίων κ.λπ.) για 
την δημιουργία ίσων δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα εσωτερικά 
κενά στο χύτευμα. 

Ισχύς αιχμής (6) είναι το πηλίκο της ενέργειας ανά παλμό σε )ουΙο δια τη διάρκεια του παλμού σε δευτερόλεπτα. 

"Καθοδήγηση τροχιάς” (2) είναι δύο ή περισσότερες "ψηφιακά ελεγχόμενες" κινήσεις εκτελούμενες βάσει εντολών 
που καθορίςουν την επόμενη θέση καθώς και τις επιθυμητές ταχύτητες προσαγωγής. Μεταβάλλονται σε 
αλληλεξάρτηση μεταξύ του; ώστε να διαγράφεται η επιθυμητή τροχιά (βλέπε 150/015 2806 - 1980). 

Καθυστέρηση χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης" (3) είναι η καθυστέρηση του χρονου διέλευσης που αντιστοιχεί 
στη βασική πύλη που χρησιμοποιείται σ' ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα". Για μία δεδομένη "οικογένεια" 
μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων", η τιμή αυτή είναι δυνατό να προσδιορισθεί είτε ως καθυστέρηση ανά 
τυπική πύλη εντός της δεδομένης οικογένειας, είτε ως τυπική καθυστέρηση ανά πύλη εντός της δεδομένης οικογένειας. 
ΣΗΜ. 1 ; Η "καΟυστέρησι/ χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης" δεν πρέπει να σνγχέεται με π;ν καθυστέρηση 
εισόδοη/εξόδοί) ενός πολύπλοκου "μονολιθικού ολ.ακληρωμένου κυκλ.ώυατος". 

ΣΗΜ. 2 : Ως οικογένεια ' νοούνται όλ,α τα ολ.οκλ,ηρωιιένα κυκλ,ώματα στα οποία έχουν εφαρμοστεί όλ.α τα 

παρακάτω ως κατασκευαστική μεθοδολογία και προδιαγραφές, εκτός από τις λειτουργίες καθένας . 

«. Η κοινή αρχιτεκτονική υλικού και λ.ογισμικού. 
β. Η κοινή τεχνολογία σχεδιασμού και διεργασιών, και 
γ. Τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά. 

Κατάλληλα για διαστημική χρήση” (3 6) είναι τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε 
να πληρούν τις ηλεκτρικές, μηχανικές ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη χρήση τους στην εκτόξευση και τη θέση σε 
τροχιά δορυφόρων ή σε ιπτάμενα συστήματα μεγάλου ύψους, δηλαδή συστήματα προοριζύμενα να λειτουργήσουν σε 
ύψος 100 Κγπ και άνω. 

"Κατανεμημένο φάσμα" (5) είναι μια τεχνική με την οποία η ενέργεια ενός επικοινωνιακού καναλιού σχετικά στενής 
ζώνης κατανέμεται σε ένα κατά πολύ ευρύτερο ενεργειακό φάσμα. 
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'ΚΠΤ (κύκλος ίσων πιθανοτήτων) (7) είναι μέτρο για την ακρίβεια ενός οργάνου. Η ακτίνα του κύκλου με κέντρο τον 
στόχο εκτείνεται σε απόσταοη τέτοια ώστε να προσπίπτουν εντός του κύκλου το 50% των βολών. 

"Κονιορτοποίηση” (!) είναι κάθε διαδικασία για την μετατροπή ενός υλικού σε σωματίδια με σύνθλιψη ή άλεση. 

"Κρίσιμη θερμοκρασία" (13 6) (ορισμένες φορές αναιρεμόμενη ως μεταβατική θερμοκρασία) ενός συγκεκριμένου 
"υπεραγώγιμου" υλικού είναι η θερμοκρασία στην οποία το υλικό αυτό παύει να έχει ωμική αντίσταση στο σταθερό 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

"Κρυπτογραφία" (5) είναι ο κλάδος που συνδυάζει τις αρχές, τα μέσα και τις μεθόδους για την μετατροπή δεδομένων 
με σκοπό την απόκρυψη των πληροφοριών που περιέχουν, την πρόληψη της μη αντιληπτής τροποποίησής του ή της μη 
επιτρεπτής χρήσης του. Η "κρυπτογραφία" περιορίζεται στην μετατροπή πληροφοριών χρησιμοποιώντας μία ή 
περισσότερες μυστικέ; παοαμέτρου; (π.χ. κρυπτομεταβλητές) ή σχετική διαχείριση κ/χιδιών. 

ΣΗΜ.: -Μαστική π αράματρος V μία σταθερά ή κλείδα η οζοία κρατείται μαστική αχό τους άλγους ή είναι 

γνωστή μόνη στα μέλ.η μιας ομάδας. 

"Κύρια μνήμη" (4) είναι η κύρια μνήμη δεδομένων ή εντολών η οποία είναι ταχέως προσπελάσιμη από μια κεντρική 
μονάδα επεξεργασία;. Αποτελείται από την εσωτερική μνήμη ενός "ψηφιακού υπο/.ογιστή ' και την ιεραρχική 
επέκταση τη; μνήμης αυτής, όπως είναι μια κρυφή μνήμη ή εκτεταμένη μνημη τυχαίας προσπελάσεως. 

"Κύριο στοιχείο" (4), όπως χρησιμοποιείται στη κατηγορία 4, είναι ενα "κύριο στοιχείο", όταν το κόστος για την^ 
αντικατάστασή του υπερβαίνει το 35% της συνολικής αξίας του συστήματος, στοιχείο του οποίου αποτεΑει. Η αςια του 
στοιχείου είναι η τιμή που καταβάλλεται για την αγορά του στοιχείου από τον κατασκευαστή ή από τον 
συναρμολογητή του συστήματος. Η συνολική αξία είναι η συνήθης διεθνής τιμή πωλησεως σε ανεξάρτητους 
αγοραστές στον τόπο κατασκευής ή αποστολής. 

"Κύριο χειριστήριο πτήσης" (7) σημαίνει χειριστήριο σταθερότητας ή ελιγμών "αεροσκάφους" διά της ΥΡήσης 
γεννητριών δύναμης/ροπής, δηλ. επιφάνειες αεροδυναμικού ελέγχου ή ρύθμιση της διεύθυνσης της ωστικής δύναμης. 

"Λέιζερ" (023 56 7 8 9) είναι μια διάταξη η οποία παράγει μια χωρικά και χρονικά σύμφωνη δέσμη φωτός, η οποία 
ενισχύεται από τη διεγειρόμενη εκπομπή ακτινοβολίας. 

ΣΗΜ. ' Βλέπε επίσι/ς: "Χημικό λέιζερ", 

"Ο-εινίΐεΗεά λέιζερ", 

"Λέιζερ εξαιρετικά υψηλής ισχύος", 

"Τεακε/ΰΓ λέιζερ " 

“Λέιζερ πολύ μεγάλης ισχύος" (5ΗΡ1.) (6) είναι ένα "λέιζερ" ικανό να αποδώσει στην έξοδο (το σύνολο ή μέρος του 
συνόλου) ενέργειες άνω του I κ] εντός 50 πιε ή μέση ισχύ ή Ολί άνω των 20 Κ\ν. 

"Λογισμικό” (05Ν ΑΙ1) είναι μια συλλογή ενός ή περισσοτέρων «προγραμμάτων» ή «μικροπρογραμματων» τα οποία 

έχουν εγγραφεί σε ένα οποιοδήποτε υλικό μέσο. ... . _ , 

ΣΗΜ. : "Μικροπρόγραμμα" είναι μια ακολ.οαθία στοιχειωδών εντολ.ών, αποβηκευμένων σε ειδική μνημη. η 

εκτέλεω] των οποίων ξεκινά με τγν εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μίκροπρογράμματυς σε 
έναν καταγραφέα εντολών. 

"Μαγνητικά κλισιόμετρα" (6) είναι όργανα προοριζόμενα να ανιχνεύουν τις μεταβολές στο χώρο μαγνητικών πεδίων 
από πηγές εκτός του οργάνου. Αποτελούνται από πολλαπλά "μαγνητόμετρα" και τα σχετικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
το σήμα εξόδου των οποίων αποτελεί μέτρο της κλίσης του μαγνητικου πεδίου. 

' ΣΗΜ. : Βλέπε επίθ))ς "στοιχειώδη μαγνητικά κλισίμετρα" 

"Μαγνητόμετρα” (6) είναι όργανα προοριζόμενα να ανιχνεύουν μαγνητικά πεδία από πηγές εκτός του οργάνου. 
Αποτελούνται από ένα μεμονωμένο αισθητήριο στοιχείο και τα σχετικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, το σήμα εςοδου των 
οποίων αποτελεί μέτρο του μαγνητικου πεδίου. 
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•■Μετατροπείς πίεσης" (2) είναι συσκευές που μετατρέπουν μετρήσεις πίεσης σε ηλεκτρικό σήμα. 

"Μηχανική κραματοποίηση" (1) είναι η κραματοποίηση που γίνεται με συγκόλληση. Θραύση και επανασυγκόλληση 
κόνεων καθαρών στοιχείων και προσθετικών κραμάτων με μηχανική κρούση. Μη μεταλλικά σωματίδια είναι δυνατόν 
να ενσωματωθούν στο κράμα με την προσθήκη των κατάλληλων κόνεων. 

"Μηχανισμός αυτόματης πλοήγησης” (7) είναι ένα σύνολο συστημάτων που ολοκληρώνουν την μέτρηση και τον 
υπολογισμό της θέσεως και της ταχύτητας ενός οχήματος με τον υπολογισμό και την διαβίβαση εντολών στα 
συστήματα ελέγχου πτήσεως του οχήματος ώστε να διορθωθεί η πορεία του. 

"Μικρόκύκλωμα μικροεπεξεργαστή" (3) είναι ένα “μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο ολοκληρωμένο 
κύκλωμα” το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (Α!_υ) ικανή να εκτελεί γενικές εντολές 
προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εσωτερική 
μνήμη. 

ΣΗΜ. 1 : Το "μικροκνκλ.ωμα μικροεπεξεργαστή" κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη μνήμη 

προσπελάσιμη από τον χρήστη, μολονότι ενδεχομένως διαθέτει μνήμη για την πραγματοποίηση των 
λ.ογικών του λειτουργιών. 

ΣΗΜ. 2 : Περιλαμβάνει σύνολ.α μικροκυκλωμάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μαζί ώστε να 

εξασφαλίζουν την λειτουργία ενός "μικροκυκλ.ώματοςμικροεπεξεργαστή " 

"Μικροκυκλωμα μικροϋπολογιστή" (3) είναι ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο ολοκληρωμένο 
κύκλωμα" το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (ΑΕ13) ικανή να εκτελεί γενικές εντολές 
προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εσωτερική 
μνήμη. 

ΣΗΜ. . Η εσωτερική μνήμη πρέπει να διευρύνεται από μια εξωτερικέ} μνήμη. 

"Μικροοργανισμοί" (1 2) είναι τα βακτηρίδια, οι ιοί, τα μυκοπλάσματα, τα ρικέτσια, τα χλαμύδια ή οι μύκητες, σε 
φυσική κατάσταση, ενισχυμένη ή τροποποιημένη, είτε υπό μορφή μεμονωμένων ζωντανών καλλιεργειών είτε ως 
υλικό το οποίο περιλαμβάνει ζωντανό υλικό που έχει εκουσίως εμβολιαστεί ή μολυνθεί από τις καλλιέργειες αυτές. 

"Μονόκλωνο νήμα" (1) ή νήμα είναι η μικρότερη μονάδα ίνας, συνήθως διαμέτρου αρκετών μικρών. 

"Μονολιθικά υποστρώματα" (6) είναι μονολιθικά υλικά (ενώσεις) με κατάλληλες διαστάσεις για την παραγωγή 
οπτικών στοιχείων όπως είναι κάτοπτρα ή φακοί. 

"Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι συνδυασμός ενεργών ή παθητικών "στοιχείων κυκλώματος" ή και 
των δύο, τα οποία : 

α. Κατασκευάζονται με τη βοήθεια διεργαοιών που βασίζονται στη διάχυση, την εμφύτευση ή την 
εναπόθεση εντός ή επί ενός πλακιδίου ημιαγωγού υλικού που ονομάζεται "τσιπ", 
β. Είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως άρρηκτα συνόεδεμένα και 
γ. Επιτελούν την(τις) λειτουργία(ες) ενός κυκλώματος. 

ΣΗΜ. : "Στοιχείο κνκλ.ώματος": ένα μεμονωμένο ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ηλ,εκπρονικού 

κνκλ.ώματος, όπως δίοδος, τρανζίστορ.αντίστασι; ή ένας πυκνωτής κ.λ.π. 

"Μονοφασματικοί αισθητήρες εικόνας" (6) είναι ικανοί να εκτελούν λήψη δεδομένων εικόνας από μία διακριτή ζώνη 
φάσματος. 

"Μόνωση" (9) χρησιμοποιείται στα κατασκευαστικά μέρη ενός κινητήρα πυραύλου δηλαδή το περίβλημα, το 
ακροούσιο, τις εισόδους, τα καλύμματα του περιβλήματος και περιλαμβάνει βουλκανισμένο ή ημιβουλκανισμένο 
σύμμικτο ελαστικό υπό μορφή φύλλων το οποίο περιλαμβάνει μονωτικό ή αντιπυρικό υλικό. Χρησιμοποιείται επίσης 
για τη μείωση των εντάσεων στα πτερύγια. 
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"Νευρωνικός υπολογιστής" (4) είναι μια υπολογιστική διάταξη που έχει σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να μιμείται 
τη συμπεριφορά ενός νευρώνα ή ενός συνόλου νευρώνων, δηλαδή μια υπολογιστική διάταξη η οποία διακρίνεται 
λόγω της ικανότητας του υλικού να διαμορφώνει το βάρος και τις διασυνδέσεις μιας πληθώρας υπολογιστικών 
στοιχείων που βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα. 

"Νήμα" (I) είναι μια δέσμη περιελιγμένων "εμβόλων". 

ΣΗΜ. : "Έμβολο είναι δέσμη "μονοκλ.ώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη 

διάταξη. 

"Ολες οι διαθέσιμες αντισταθμίσεις" (2) σημαίνει μετά την εξέταση όλων των εφικτών μέτρων που έχει στη διάθεσή 
του ο κατασκευαστής για να ελαχιστοποιήσει όλα τα συστηματικά σφάλματα τοποθέτησης για τη συγκεκριμένη 
θεωρούμενη εργαλειομηχανή. 

"Ολική πυκνότητα εντάσεως" (3) είναι ο συνολικός αριθμός αμπερο-σπειρών ενός πηνίου (δηλαδή το σύνολο του 
αριθμού των σπειρών πολλαπλασιαζόμενο επί την μεγίστη ένταση σε κάθε σπείρα και διαιρούμενο δια της ολικής 
διατόμής του πηνίου, όπου περιλαμβάνονται οι υπεραγώνιμες ίνες, το μεταλλικό υλικό στο οποίο είναι 
ενσωματωμένες οι υπεραγώνιμες ίνες, το υλικό του περιβλήματος, οι τυχόν ψυκτικοί δίαυλοι κ.λπ.). 

"Ολοκληρωμένο κύκλωμα περισσοτέρων τσιπ" (3) είναι δύο ή περισσότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 
συνενωμένα σε ένα κοινό "υπόβαθρό”. 

"Ολοκληρωμένο κύκλωμα τύπου υμενίου" (3) είναι μια διάταξη "στοιχείων κυκλώματος και μεταλλικών 
διασυνδέσεων η οποία κατασκευάζεται με απόθεση μιας μεμβράνης μεγάλου ή μικρού πάχους σε ένα μονωτικό 
"υπόβαθοο". 

ΣΗΜ. : "Στοιχείο κυκλώματος": ένα ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ενός ψεκρονκου 

κυκλώαατοζ, ότΐίύζ είναι μια διοόοζ, ένα ζρ&ντ^κττορ, μια ανζκτταα}, έναζ ττνκνοιζής κ,λτγ. 

"Οπτική ενίσχυση" (δ) στις οπτικές επικοινωνίες είναι η τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση των οπτικών 
σημάτων που παραγονται από μια χωριστή πηγή χωρίς να μετατρέπονται αυτά σε ηλεκτρικά σήματα, δηλαδή 
χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς ενισχυτές οπτικών σημάτων, και ενισχυτές φωταύγειας οπτικών ινών. 

"Οπτική μεταγωγή" (5) είναι η δρομολήγηση ή η μεταγωγή οπτικών σημάτων χωρίς τη μετατροπή τους σε ηλεκτρικά 
σήματα. 

"Οπτικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" ή ένα "υβριδικό 
ολοκληρωμένο κύκλωμα", το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα μέρη προοριζόμενα να λειτουργήσουν ως 
φωτοαισθητήρας ή φωτοπομπός ή για να επιτελέσουν μια ή περισσότερες οπτικές ή ηκεκτροοπτικές λειτουρ/ίες. 

"Οπτικός υπολογιστής" (4) είναι ένας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να χρησιμοποιεί 
φωτεινά σήματα για το συμβολισμό δεδομένων και του οποίου τα στοιχεία λογικής επεςεργασίας βασίςονται σε απ 
ευθείας συνδεδεμένες οπτικές διατάξεις. 

"Παραγωγή” (ΟΤΝ όλες οι φάσεις) είναι όλες οι φάσεις παραγωγής όπως: κατασκευή, μηχανολογική μελέτη, 
βιομηχανική παραγωγή, ολοκλήρωση, συναρμολόγηση, έλεγχος, δοκιμή, διασφάλιση της ποιότητας. 

"Παραιιορφώσιμα κάτοπτρα" (6) (γνωστά επίσης και ως προσαρμόσιμα οπτικά κάτοπτρα) είναι τα κάτοπτρα που 
διαθέτουν : 

α. Μία συνεχή οπτική αντανακλώσα επιφάνεια, η οποία παραμορφώνεται δυναμικά με την εξάσκηση 

ρεπών ή δυνάμεων ώστε να αντισταθμίζονται παραμορφώσεις του οπτικού κύματος που προσπίπτει επί 

του κατόπτρου, ή , 

β. Πολλαπλά οπτικά αντανακλώντα στοιχεία τα οποία μπορούν να αναδιατάσσονται χωρισιά και δυναμικά 
με την εξάσκηση ροπών ή δυνάμεων, ώστε να αντισταθμίζονται παραμορφώσεις του οπτικού κύματος 
που προσπίπτει επί του κατόπτρου. 
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"Περιδίνηση τήνματος" (!) είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η "ταχεία στερεοποίηση" δέσμης τηγμένου 
μετάλλου η οποία προσπίπτει σε περιστρεφόμενο ψυχόμενο κύλινδρο και μετατρέπεται σε ένα προϊόν που έχει τη 
μορφή φολίδων, λωρίδων ή ράβδων, 

ΣΗΜ. · Ταχεία στερεοποίηση": στερεοποίηση τηγμένον μετάλλ.ου με ρυθμούς ψύςετος άνω των 1000 Κ/ίβο 
"Περιοχή ενδείξεων" (6) είναι το προδιαγεγραμμένο πεδίο ευκρινών ενδείξεων ενός ραντάρ. 

Πηγαίος κώδικας (ή πρωτογενής γλώσσα) (4 5 6 7 9) είναι ένας εύχρηστος χαρακτηρισμός μιας ή περισσοτέρων 
διαδικασιών οι οποίες είναι δυνατό να μετασχηματισθούν από ένα σύστημα προγραμματισμού σε μια μορφή 
εκτελέσιμη από υπολογιστή ("καταληκτικός κώδικας" (ή καταληκτική γλώσσα)). 


Πλήρης έλεγχος πτήσης (7) είναι πληρης έλεγχος των μεταβλητών της κατάστασης του αεροσκάφους και του ίχνους 
πτήσης για την αντιμετώπιση στόχων της αποστολής του. που ανταποκρίνονται σε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο 
στοιχείων σχετικά με τους στόχους, τους κινδύνους ή άλλα "αεροσκάφη". 

"Πολιτικά αεροσκάφη" (17 9) είναι τα αεροσκάφη που περιλαμβάνονται, κατόπιν δηλώσεως, σε δημοσιευμένους 
καταλόγους πτητικής ικανότητα; από τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας για να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικά 
εσωτερικά και εξωτερικά δρομολόγια ή για κάθε νόμιμη μη στρατιωτική, ιδιωτική ή εμπορική χρήση. 

ΣΗΜ : βλέπε επίσης "αεροσκάφη 

"ΓΙολυεπίπεδη ασφάλεια" (5) είναι μια κλάση συστημάτων που περιλαμβάνουν πληροφορίες με διαφορετικούς 
βαθμούς ευαισθησίας και είναι προσπελ-άσιμα από τους χρήστες με διαφορετικούς βαθμούς εξουσιοδότησης και 
γνωστικές ανάγκες, αλλά δεν επιτρέπουν στους χρήστες την πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες δεν έχουν 
εξουσιοδότηση. 

ΣΗΧί. : Πολοεπιπεδη ασφάλεια" είναι η ασφάλεια και όχι η αξιοπιστία ενός υπολογιστή η οποία αφορά την 

αποτροπή σφαλμάτων του υλικού ή την αποτροπή ανθρώπινων σφαλμάτων εν γένει. 

"Πολ.υφασματικοί αισθητήρες εικόνας" (6) είναι ικανοί να εκτελ,ούν ταυτόχρονη ή σειριακή λήψη δεδομένων εικόνας 
από δύο ή περισσότερες διακριτές ζώνες φάσματος. Οι αισθητήρες που έχουν περισσότερες από 20 διακριτές ζώνε; 
φάσματος ονομάζονται ορισμένες φορές υπερφασματικοί αισθητήρες εικόνας. 

"Πόλωση" (μετρητής επιτάχυνσης) (7) είναι το σήμα εξόδου ενός μετρητή επιτάχυνσης όταν η εφαρμοζόμενη 
επιτάχυνση είναι μηδενική. 

Πρόγραμμα (2 6) είναι μια αλληλουχία εντολών για την διεξαγωγή μιας διαδικασίας, υπό μορφή εκτελέσιμη από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετατρέψιμη σε εκτελέσιμη μορφή. 

"Προηγουμένως διαχωρισμένο" (0 1) είναι η εφαρμογή μιας διαδικασίας που αποβλέπει στην αύξηση της 
συγκέντρωσης ενός ελεγχόμενου ισοτόπου. 


"Προπλάσματα αθρακικών ινών” (1) είναι μια τακτική διάταξη ανεπικάλυπτων ή επικαλυμμένων ινών που 
προορίζεται να αποτελέσει πλαίσιο μέρους προτού εισαχθεϊ η "μήτρα" για να σχηματισθεί "σύνθετο υλικό”. 

"Προσαρμοστικός έλ.εγχος" (2) είναι ένα σύστημα ελέγχου το οποίο προσαρμόζει την ανταπόκρισή του στις συνθήκες 
που ανιχνεύει κατά τη λ,ειτουργία του (βλέπε 150 2806-1980). 

"Προσωπική έξυπνη κάρτα" (5) είναι μια έξυπνη κάρτα που περιέχει ένα μικροκύκλωμα το οποίο έχει 
προγραμματιστεί για συγκεκριμένη εφαρμογή και δεν είναι δυνατό να επαναπρογραμματιστεί για οιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή από τον χρήστη. 
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"Πυρηνικός αντιδραστήρας" (0) είναι το σύνολο των διατάξεων που βρίσκονται εντός ή είναι απ’ ευθείας 
προσαρμοσμένε: στον λέβητα του αντιδραστήρα, ο εξοπλισμός ο οποίος ρυθμίζει την στάθμη ισχύος στον πυρήνα, και 
τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά περιλαμβάνουν, έρχονται σε απ' ευθείας επαφή ή ρυθμίζουν το πρωτεύον 
ψυκτικό μέσο στον πυρήνα του αντιδραστήρα. 

Ραντάρ "διεύρυνσης οάσματος" (6) - βλ. "Διεύρυνση φάσματος ραντάρ". 

"Ρυθμός αποκλίσεως” (ς>τοί (7) είναι ο χρονορυθμύς της αποκλίσεως των δεδομένων εξόδου από τα επιθυμητά 
δεδομένα εξόδου. Περιλαμβάνει τυχαίες και συστηματικές συνιστώσες και εκφράζεται σε ισοδύναμη γωνιακή 
απόκλιση των δεδομένων εισόδου ανά μονάδα χρόνου ως προς τον αόρανειακό χώρο. 

"Ρυθμός μεταβίβασης δεδομένων" (5) είναι ο ρυθμός, όπως ορίζεται από την σύσταση 53-->6 της ΔΕΊ, λααβάνοντας 
υπόψην ότι στην περίπτωση μη δυαδικής διαμόρφωσης ο ρυθμός όυυιΐ και ο ρυθμός όίι δεν είναι ίσοι Πρέπει να 
περιληοθούν όϊι για λειτουργίες κωδικοποίησης, ελέγχου και συγχρονισμού. 

'ΣΗΜ. 1 : Κατά τον καθορισμό του "ρυθμού μεταβίβασης όεόομέ\·ων", οι δίαυλοι συντηρητής και εποτττείας 

εξαιρούνται. 

ΣΗΜ. 2 : Είναι ο μέγιστος ρυθμός μεταβίβασις προς μία κατεύθυνση, δηλαδή μέγιστος ρυθμός μεταβίβασης ή 

λήψης. 

"Ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών δεδομένων” (5) είναι ο συνολικός ρυθμός σε Βίι της πληροφορίας που μεταβιβάζεται 
απευθεία: με οποιοόήποτε μέσον. 

ΣΗΜ. : Βλέπε επίσης "συνολικός ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών πληροφοριών". 

"Ρομπότ” (2 8) είναι ένας μηχανισμός χειρισμού συνεχούς ή ασυνεχούς τροχιάς, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιεί 
αισθητήρες και ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Είναι πολυλειτουργικός, , 

β. Είνσι σε θέση να τοττοθ'ετεί ή να προσανατολίζει ειδικά, κατασκευαστικά τμήματα., εργαλεία ή ειδικε^ 
διατάξεις με τη βοήθεια μεταβλητών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο, 
ν. Ενσωματώνει τρεις ή περισσότερους σερβομηχανισμούς κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος στους 
οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κλιμακωτοί κινητήρες· και 

δ. Διαθέτει "δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη" με τη βοήθεια της μεθόδου ώαείνρΙυνίΜεΙτ ή 

με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που ενδέχεται να είναι μια προγραμματιζόμενη μονάδα 
λογικού ελέγχου, δηλαδή χωρίς μηχανική παρεμβολή. 

ΣΗΜ : Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ακόλ,οοθες διατάξεις: 

!. Μηχανισμοί χειρισμού ελερχόμενοι μόνον απ' ευθείας από τον χρήστη με τη βοήθεια 

τιμεχειριοτή, 

2. Μηχανισμοί χειρισμού καθορισμένης σειράς κινήσεων, οι οποίοι είναι διατάξεις που 
κινούνται αυτόματο ι και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες 
προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών 
διατάξεων, όπως ακίδων ή όοντιών. Η σειρά των κινήσεων και η επιλ.ογή των τροχιών ή των 
γωνιών δεν είναι δυνατόν να κυμανθούν ή να μεταβλ.ηΟούν μηχανικά, ηλ,εκπρονική ή 
ηλεκτρικός 

3. Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων οι οποίοι ελέγχονται μηχανικά και είναι 
διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες 
προγραμματισμένες κινι)σεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθέρων 
αλλάρυθμιζόμενων διατάξεων, όπως ακίδων ή όοντιών. Η σειρά των κινήσεων και επιλ.ογή 
των τροχιών ή των γωνιών μεταβάλλονται εντός των σταθερών ορίων που καθορίζονται από 
το πρόγραμμα. Οι μεταβολές ή οι τροποποιήσεις του προγράμματος (π.χ. αλλαγές των ακίδων 
ή των όοντιών·) σε ένα ή περισσότερους άξονες κινήσεως πραγματοποιούνται μόνο με 
μηχανικούς χειρισμούς, 
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4. Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων μη ελεγχόμενοι με τη βοήθεια 
σερβομηχανισμών, οι οποίοι είναι αυτόματα κινούμενες διατάξεις που εκτελούν μηχανικά 
καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα είναι δυνατό να μεταβληΟεί αλάά 
η σειρά των κινήσεων κατευθύνεται από τα ψηφιακά σήματα που προέρχονται από μηχανικά 
καθοριζόμενες ηλεκτρικές δυαδικές διατάξεις ή ρυθμιζόμενες στάσεις, 

5. Γέρανοί στοιβασίας οριζόμενοι ως συστήματα χειρισμού, τριών βαθμών ελευθερίας, 
ενσωματωμένα σε μια κατακόροφη σειρά δοχείων στοιβασίας, τα οποία επιτρέπουν την 
πρόσβαση] στο εσωτερικό αυτών των δοχείων με σκοπό την αποθήκευση ή την ανάκτηση τον 
περιεχομένου τους. 

"Σηματοδότηση μέσω κοινού διαύλου" (5) είναι η μέθοδος σηματοδότησης στην οποία ένα μόνο κανάλι μεταξύ 
δύο κόμβων μεταβιβάζει, μέσω μηνυμάτων με ετικέτα, πληροφορίες σηματοδότησης που αφορούν πληθώρα 
κυκλωμάτων ή συνδιαλέξεων και άλλες πληροφορίες όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση 
δικτύων. 

"Σταθερότητα" (7) είναι η τυπική απόκλιση (1 σ) της μεταβολής μιας συγκεκριμένης παραμέτρου από τη 
βαθμονομημένη τιμή της που μετριέται υπό σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Η σταθερότητα είναι δυνατό να 
εκφραστεί ως συνάρτηση του χρόνου. 

"Στάθμη θορύβου" (6) είναι ένα ηλεκτρικό σήμα εκφραζόμενο σε οασματική πυκνότητα ισχύος. Η σχέση μεταξύ της 
"στάθμης θορύβου" εκοραζόμενης από κορυφή σε κορυφή δίδεται με τον τύπο 5 5 ?ρ - 8Ν 0 (Γ 2 - ίι), όπου 5 ΡΡ είναι η τιμή 
του σήματος από κορυφή σε κορυφή (π.χ. σε ηοηοιοεία), Ν 0 είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος (π.χ σε 
(ηαηοιοεΙα'Γ/Ήζ) και (ίί - Γ,) ορίζει το αφορώμενο εύρος ζώνης. 

"Στεγανός" (5) σημαίνει ότι ο αλγόριθμος για την κωδικοποίηση ή την συμπύκνωση δεν επιδέχεται εξωγενείς 
παραμέτρους (π.χ κρυπτογραφικές μεταβλητές ή κλείδες) και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από τον χρήστη. 

"Στιγμιαίο εύρος ζώνης” (3 5 7) είναι το εύρος ζώνης στο οποίο η ισχύς εξόδου παραμένει σταθερή με ακρίβεια 3 άό 
χωρίς ρύθμιση ή χωρίς την παρέμβαση άλλων λειτουργικών παραμέτρων. 

"Στοιχειώδες μαγνητόμετρο" (6) είναι ένας αυτοτελής αισθητήρας της κλίσεως του μαγνητικού πεδίου μαζί με 
τ>ς σχετικές ηλεκτρονικές διατάξεις, του οποίου το σήμα εξόδου αποτελεί μέτρο της κλίσεως του μαγνητικού 
πεδίου. 

ΣΗΜ.: Β)±πε επίσιις "μαγνητόμετρο" 

"Συγκόλληση μέσω διαχύσεως” (12 9) είναι η βασιζόμενη στη φυσική στερεού μοριακή συγκόλληση δύο τουλάχιστον 
διαφορετικών μετάλλων σε ένα ενιαίο σώμα όπου η αντοχή της συγκόλλησης είναι ίση με την αντοχή του 
ασθενέστερου μετάλλου. 

"Σύμμειξη” (1) νοείται η νήμα προς νήμα ανάμειξη θερμοπλαστικών και ενισχυτικών ινών για την παραγωγή μίγματος 
ενισχυτικού υλικού και υλικού "βάσης" υπό την μορφή ινών. 


"Συμμετέχον κράτος" (7 9) είναι κάθε κράτος που συμμετέχει στη Ρύθμιση του ν/3$$ςη33Γ 


"Συμμετρικός αλγόριθμος" (5) είναι ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί την ίδια κλείδα για την 
κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. 

ΣΗΜ. . Μια συνήθης χρήση "συμμετρικών αλ.γορίθμων" είναι η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. 

"Συμπίεση παλμού" (6) είναι η κωδικοποίηση και η επεξεργασία ενός παλμού (σήματος) ραντάρ μεγάλης διάρκειας σε 
έναν παλμό βραχείας διαρκείας, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της υψηλής παλμικής ενέργειας. 


ΦΕΚ828 
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"Συνθετητής συχνότητας" (3) είναι κάθε πηγή συχνότητας ή γεννήτριας σημάτων, ανεξάρτητα από την τεχνική που 
χρησιμοποιείται, η οποία παρέχει μια ποικιλία ταυτόχρονων ή εναλλασόμενων συχνοτήτων εξόδου, από μια ή 
περισσότερες εξόδους, οι οποίες ελέγχοντας παράγονται ή οδηγούνται από ένα μικρότερο αριθμό βασικών (ηιαείετ) 
συχνοτήτων ελέγχου. 

"Σύνθετο υλικό" (12 6 8 9) είναι ένα "πλέγμα" και μία πρόσθετη φάση ή πρόσθετες φάσεις αποτελοΰμενες από 
σωματίδια, ινοκρυστάλλους, ίνες ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, των οποίων η παρουσία εξυπηρετεί ένα ή 
περισσότερους ειδικούς σκοπούς. 

"Συνολική θεωρητική επίδοση" (ΟΤΡ) (3 4) είναι μέτρο των υπολογιστικών επιδόσεων εκφρασμένων σε εκατομμύρια 
θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο (Μιορε), το οποίο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την σύνθεση των 
"υπολογιστικών στοιχείων” ("ΥΙ”). 

ΣΗΜ.: Βλέπε κατηγορία 4, Τεχνικό Έγγραφο. 

"Συνολικός ρυθμός ψηφιακής μετάδοσης” (5) είναι ο ρυθμός των όίι, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού 
σύνδεσης, ονεΛεπά κ.λπ. ανά μονάδα χρόνου ο οποίος διέρχεται μεταξύ των αντίστοιχων συσκευών σε ένα ψηφιακό 
σύστημα επικοινωνίας. 

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "ψηφιακός ρυθμός μετάδοσης". 

"Συντελεστής κλίμακας” (7) είναι ο λόγος της μεταβολής του μεγέθους εξόδου προς την μεταβολή του μεγέθους 
εισόδου το οποίο επιδιώκεται να μετρηθεί. Ο συντελεστής κλίμακας υπολογίζεται γενικά ως η κλίση της ευθείας που 
χαράσσεται με τη βοήθεια της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα εισόδου- 
εςόδου τα οποία λαμβάνονται με την κυκλική μεταβολή των τιμών εισόδου εντός των ορίων μεταβολής των τιμών 
αυτών. 

"Συντονίσιμο” (6) είναι ένα λέιζερ το οποίο είνα ικανό να παράγει συνεχές σήμα εξόδου σε όλα τα μήκη κύματος ενός 
φάσματος περισσότερων αποδιεγέρσεων "λέιζερ". Ένα "λέιζερ" το οποίο εκπέμπει κατ' επιλογή διάφορα διακεκριμένα 
μήκη κύματος (φασματικές γραμμές) εντός μιας αποδιεγέρσεως "λέιζερ" δεν θεωρείται ως "συντονίσιμο". 

"Συστήματα εξουδετέρωσης ροπής με ρύθμιση ροής” (7) είναι συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ρεύμα αέρος που 
διέρχεται πάνω από αεροδυναμικές επιφάνειες για να αυξήσουν τις δυνάμεις που παράγονται από τις επιφάνειες αυτές. 


"Συστοιχεία οπτικών αισθητήρων ελέγχου πτήσης" (7) είναι ένα δίκτυο διανεμημένων οπτικών αισθητήρων, που 
χρησιμοποιούν ακτίνες "Ιπίβτ”, για την παροχή δεδομένων ελέγχου πτήσης σε πραγματικό χρόνο προς επεξεργασία επί 
του αεροσκάφους. 

"Συστολικός σύστοιχος υπολογιστής” (4) είναι ένας υπολογιστής όπου η ροή και η μετατροπή των δεδομένων 
ελέγχεται δυναμικά από το χρήστη σε επίπεδο λογικής πύλης. 

"Ταινία" (1) είναι ένα υλικό καταοχευασμένο από συμπεπλεγμένα ή μονής κατεύθυνσης "μονόκλωνα νήματα", 
"έμβολα", "Γονίη§5", "τίλματα" ή "νήματα" κ.λπ. συνήθως προεμποτισμένα με ρητίνη. 

ΣΗΜ.: Έμβολο 1 είναι δέσμη "μονοκλώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη 

διάταξη. 

"Ταχεία βαφή" (1) είναι μια διαδικασία για την "ταχεία στερεοποίηση" ρέοντος τηγμένου μετάλλου το οποίο έρχεται 
σε επαφή με μια ψυχόμενη επιφάνεια όπου μετατρέπεται σε φολίδες. 

ΣΗΜ. : "Ταχεία στερεοποίηση": στερεοποίηση τιρ/μένου υλικού με ρυθμούς ψύξεως άνω των 1.000 Κ/εεσ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


"Τεχνολογία" (ΟΤΝ ΝΤΝ όλα) είναι οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την "ανάπτυξη", την 
"παραγωγή" ή την "χρήση" προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν τη μορφή "τεχνικών δεδομένων" ή 
"τεχνικής βοήθειας”, 

ΣΗΜ. / . Η "τεχνική βοήθεια" είναι δυνατόν να λάβει τη μορφή παροχής οδηγιών, ανάτττυζης ικανοτήτων, 
κατάρτισης, μετάδοσης επαγγελματικής πείρας και παροχής συμβουλών και να συνοδεύεται από τη 
μετάβαση "τεχνικών δεδομένων". 

ΣΗΜ. 2 : Τα "τεχνικά δεδομένα" είναι δυνατό να λ.άβουν τη μομφή οδηγιών κατασκευής, σχεδίων, διαδρομών, 

μοντέλων, μαθηματικών τύπων, πινάκων, μηχανολ.ογικών σχεδίων και προδιαγραφών, εγχειριδίων 
και οδηγιών υπό μορφή γραπτού κειμένου ή σε μαγνητική εγγραφή διάφορα μέσα ή διατάζεις όπως 
είναι οι μαγνητικοί δίσκοι, οι μαγνητοταινίες, οι μνήμες ΚΟΜ. 

"Τίλμα" (I) είναι μια δέσμη μονοκλώνων νημάτων, συνήθως περίπου παραλλήλων. 

"Τοξίνες" (1 2) είναι οι τοξίνες υπό μορφή εκουσίως απομονωμένων σκευασμάτων ή μιγμάτων, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο παρασκευής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι τοξίνες οι οποίες περιέχονται ως μολυντικές 
προσμίξεις σε άλλα υλικά όπως παθολογικά δείγματα, φυτά, τρόφιμα ή σπόρια "μικροοργανισμών”, 

“Τοπικό δίκτυο" (4) είναι ένα σύστημα μεταβίβασης δεδομένων το οποίο διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Επιτρέπει σε ένα τυχόντα αριθμό ανεξάρτητων "συσκευών δεδομένων" να επικοινωνούν απ' ευθείας η 
μια με την άλλη, και 

β. Περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή μικρού μεγέθους (π.χ ένα κτίριο γραφείων, ένα εργοστάσιο, μια 
πανεπιστημιούπολη, μια αποθήκη). 

ΣΗΜ. : "Πομποδέκτης δεδομένωνσυσκευή ικανή να μεταβιβάζει ή να λαμβάνει ακολουθίες ψηφιακών 

πληροφοριών. 

"Τράπεζα σύνθετης περιστροφής" (2) είναι μία επιφάνεια εργασίας που επιτρέπει την περιστροφή του κατεργαζόμενου 
τεμαχίου καθώς και την κλίση του γύρω από μη παράλληλους άξονες, οι οποίοι είναι δυνατόν να συντονισθούν 
ταυτοχρόνως ώστε η κίνηση να ακολουθεί προκαθορισμένη τροχιά. 

" Τρισδιάστατη ανυσματική ταχύτητα" (4) είναι ο αριθμός των ανοσμάτων που παράγεται ανά δευτερόλεπτο τα οποία 
έχουν πολυγωνικά ανύσματα 10 εικονοστοιχείων, έχουν υποστεί δοκιμή ταχείας μεταβολής, έχουν τυχαίο 
προσανατολισμό με τιμές συντεταγμένων Χ-Υ-Ζ είτε ακαίρεες είτε κινητής υποδιαστολής (οποίες από αυτές 
παράσχουν υψηλότερη ταχύτητα). 

"Υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι κάθε συνδυασμός ολοκληρωμένου(ων) κυκλώματος(ων), ή κάθε 
ολοκληρωμένο κύκλωμα με "στοιχεία κυκλώματος" ή "διακριτά κατασκευαστικά μέρη" τα οποία συνδέονται μεταξύ 
τους για να επιτελέσουν συγκεκριμένη(ες) λειτουργία(ες) και τα οποία έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια μη ενθυλακωμένη διάταξη, 

β. Είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια των συνήθων μεθόδων παραγωγής ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, 

γ. Είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ως ενιαίο σύνολο, και 
δ. Κατά κανόνα δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν. 

ΣΗΜ. I : "Στοιχείο κοκλ.ώματος": ένα ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ενός ηλεκτρονικού 

κυκλ.ώματος, όπως μια δίοδος, ένα τρανζίστορ, μια αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ. 

ΣΗΜ. 2 : 'Άιακριτό κατασκευαστικό μέρος": ένα χωριστά συσκευασμένο "στοιχείο κυκλ.ώματος" με τις δικές 

του εξωτερικές συνδέσεις. 

"Υβριδικός υπολογιστής" (4) είναι κάθε διάταξη η οποία δύναται: 
α. Να δέχεται δεδομένα, 

β. Να επεξεργάζεται δεδομένα, υπό αναλογική και υπό ψηφειακή μορφή, και 
γ. Να παρέχει δεδομένα στην έξοδο. 
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"Υδραυλική συμπίεση αμέσου επενεργείας” (2) είναι διαδικασία παραμόρφωσης στην οποία χρησιμοποιείται ένας 
εύκαμπτος ασκός γεμάτος υγρό ο οποίος έρχεται σε απευθείας επαφή με το κατεργαζόμενο υλικό. 

"Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση ϋΙ-Υ (0) μπορούν να είναι χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, οξείδιο 
αλουμινίου, κράματα αλουμινίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% και άνω κατά βάρος, 
καθώς και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων ανθεκτικά στο 1)Ρ 6 , ανάλογα με το είδος διεργασίας 
διαχωρισμού. 

“Υπέραγώγιμα" (13 6 8) είναι υλικά, όπως μέταλλα, κράματα ή ενώσεις τα οποία παύουν να έχουν ηλεκτρική 
αντίσταση, δηλαδή τα οποία αποκτούν άπειρη ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι σε θέση να διοχετεύσουν πολύ υψηλές 
ηλεκτρικές εντάσεις χωρίς θερμικές απώλειες. 

ΣΗΜ Η "υπεραγώγιμη " κατάστασι/ ενός υλικού χαρακτηρίζεται αχό μια "κρίσιμη θερμοκρασία", ένα 

κρίσιμο μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι συνάρτιμτη της θερμοκρασίας, και μια κρίσιμη πυκνότητα 
εντάσεως η οποία είναι επίσης συνάρτησί] του μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας. 

"Υπερκράματα" (2 9) είναι κράματα βασιζόμενα στο νικέλιο, το κοβάλτιο ή το σίδηρο, τα οποία έχουν ανώτερη 
αντοχή απο οποιαδήποτε άλλα κράματα της σειράς ΑΙ5Ι 300 σε θερμοκρασίες 922 Κ (649" Ο) υπό δυσμενείς συνθήκες 
περιβάλλοντος και λειτουργίας. 

"Υπερπλαστική μορφοποίηση” (1 2) είναι η θερμική διαμόρφωση μετάλλων των οποίων η επιμήκυνση θραύσης υπό 
κανονική θερμοκρασία είναι χαμηλή (κάτω του 20%). Η θερμική διαμόρφωση έχει σκοπό να διπλασιάσει την 
επιμήκυνση αυτή. 

"Υποενότητα τοξίνης” (1) είναι ένα δομικά και λειτουργικά ανεξάρτητο δομικό στοιχείο μιας πλήρους "τοξίνης". 

"Υπολογιστικό στοιχείο” ("ΥΣ”) (4) είναι η μικρότερη υπολογιστική μονάδα που παράγει ένα αριθμητικό ή λογικό 
αποτέλεσμα. 

“Υπόστρωμα” (3) είναι ένα φύλλο υλικού που χρησιμεύει ως βάση, με ή χωρίς διασυνδέσεις, επί ή εντός του οποίου 
είναι δυνατό να τοποθετηθούν διακεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή ολοκληρωμένα κυκλώματα ή και τα δύο. 

ΣΗΜ. 1 . "Διακεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο".· είναι ένα στοιχείο κυκλώματος τοποθετημένο σε χωριστό 
περίβλημα με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις. 

ΣΗΜ. 2 : "Στοιχείο κυκλώματος": ένα μεμονωμένο ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ηλεκτρονικού 

κυκλώματος, όπως δίοδος, τρανζίστορ, αντίσταση ή ένας πυκνωτής κλ.π. 

"ΥΣ” ισοδυναμεί με "υπολογιστικά στοιχεία” 

"Φυγοκεντρικός ψεκασμός" (1) είναι η διαδικασία για τη μετατροπή ρέονιος ή ηρεμούντος τηγμένου μετάλλου σε 
ψεκάδες διαμέτρου 500 μικρομέτρων δια φυγοκενιρίσεως. 

"Φυσικό ουράνιο" (0) είναι το ουράνιο που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που απαντά στη φύση. 

"Χημικό λέιζερ” (6) είναι το "λέιζερ" στο οποίο η διέγερση προκαλείται από την ενέργεια που εκλύεται από μία χημική 
αντίδραση. 

"Χρήση" (ΟΤΝ ΝΊΓΝ όλα) είναι η λειτουργία, εγκατάσταση (όπου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση στον τόπο 
λειτουργίας), συντήρηση (έλεγχος), επιδιόρθωση, ανακαίνιση και επανεξοπλισμό. 

"Χρονική σταθερά” (6) είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται ώστε η αύξηση του ρεύματος η οποία οφείλεται σε ένα 
φωτεινό ερέθισμα να φθάσει την τιμή 1-1 /β φορές της τελικής της τιμής (δηλαδή το 63% της τελικής της τιμής). 
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ΕΦΗΜΕΡ1ΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


"Χρόνος αλλαγής συχνότητας" (3 5) είναι ο μέγιστος χρόνος για την μεταγωγή ενός σήματος από μια επιλεγμένη 
συχνότητα εξόδου σε μια άλλη επιλεγμένη συχνότητα εξόδου, ώστε να φΟάσει: 
α. Σε μια συχνότητα που απέχει 100 Ηζ από την τελική συχνότητα ή 

β. Σε μία στάθμη εξόδου που απέχει 1 άΒ από την τελική στάθμη εξόδου. 

"Χρόνος αποκρίσεως σε ολική διακοπή" (4) είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα σύστημα υπολογιστών για να 
αναγνωρίσει μια διακοπή που οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, να ενεργήσει για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
και να επιτελέσει στον χρόνο που μεσολαβεί μια άλλη εργασία που περιλαμβάνεται στη μνήμη. 

"Χρόνος ηρεμίας” (3) είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε το σήμα εισόδου να μη διαφέρει πάνω από μισό όϊτ από την 
τελική τιμή κατά τη μεταγωγή μεταξύ δύο επιπέδων ενός μετατροπέα. 

"Ψεκασμός εν κενώ" (1) είναι η διαδικασία με την οποία μια ροή πηγμένου μετάλλου μεταβάλεται σε σταγονίδια 
διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω με την ταχεία έκλυση ενός διαλελυμένου αερίου κατά την είσοδο του τήγματος 
σε κενό. 

"Ψηφιακός έλεγχος” (2) είναι ο αυτόματος έλεγχος μιας διεργασίας που επιτελεϊται από μια διάταξη η οποία 
χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνήθως εισάγονται κατά την διάρκεια της διεργασίας (βλέπε 150 2382). 

"Ψηφιακός υπολογιστής” (4 5) είναι η συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα, υπό μορφή μιας ή περισσότερων συνεχών 
μεταβλητών, να εκτελέσει όλες τις ακόλουθες λειτουργίες : 
α. Να δεχθεί δεδομένα, 

β. Να αποθηκεύσει δεδομένα ή εντολές σε μόνιμες ή μεταβλητές διατάξεις αποθηκεύσεως, 

γ. Να επεξεργαστεί δεδομένα με τη βοήθεια μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών η οποία είναι 

δυνατόν να τροποποιηθεί, και 
δ. Να παρέχει δεδομένα στην έξοδο. 

ΣΗΜ, : Στις τροποποιήσεις μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση 

σταθερών διατάξεων αποθήκευσ>]ς από μη υλικές αλλαγές στις διασυνδέσεις. 

"ΑΤΜ" : αντιστοιχεί στην "Ασύγχρονη μετάδοση”. 

"0ΤΡ" αντιστοιχεί στη "συνολική θεωρητική επίδοση" ("εοτηροδίΐε ΛεοτεΐίοαΙ ρετίοπτιπησε”). 

"ΡΑΟΕΟ" ισοδυναμεί προς "απόλυτος ψηφιακός έλεγχος κινητήρα” ("ίυΙΙ 3υΐάοπΓν άϊ§ϊ(3ΐ επ§ϊηε οοηιτοΓ'). 

"<3-5\νίΐοίιε£3 Ιαεετ" (6) είναι ένα λέιζερ στο οποίο η ενέργεια αποθηκεύεται στην αντιστροφή πληθυσμού ή στον οπτικό 
συντονιστή και εκπέμπεται στη συνέχεια υπό μορφή παλμού. 

"Κονίη§" (1) είναι δέσμη (τυπικά 12-120) περίπου παραλλήλων "εμβόλων". 

ΣΗΜ. : Έμβολο είναι η δέσμη "μονοκλώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη 

διάταξη. 

"8ΗΡΕ" αντιστοιχεί στο "1.3$εΓ πολύ μεγάλης ισχύος”. 

"Τόππείετ ΐ3$ετ" (6) είναι ένα "λέιζερ" στο οποίο τα σωματίδιά του διεγείρονται από την ενέργεια που μεταδίδεται από 
τη σύγκρουση ατόμοιν ή μορίων μη φωτοενισχυτικοϋ υλικού με τα άτομα ή τα μόρια του υλυτού λέιζερ. 
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ΑΚΡΩΝΎΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα ακρωνύμια ή οι συντομογραοίες που χρησιμοποιούνται ως οριζόμενοι όροι, περιλαμβάνονται στο τμήμα "Ορισμοί των Ορων 
που χρησιμοποιούνται στο παρόν Παράρτημα". 


ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ Ή 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΡΑΦΙΑ 

ΛΒΕΟ 

ΛΟΜΑ 

ΑΗΚ3 


Λ18Ι 

λειι 

ΑΝ8Ι 

Α$Τ.Υ1 

ΑΤΟ 

Ανυδ 


ΟΑϋ 


ΟΑ5 

οαττ 

οσυ 

ΟΕΡ 

ΟΝΤΌ 


0ΚΙ8ΕΑ 

ονο 

ο\ν 

0\ν (για λέιζερ) εοηιίπιιουχ 

ινανε 

ΟΜΕ 

ϋ5 

ΕΒ-Ρνθ 

εβιι 

ΕΟΜ 

ΕΟΗ. 

ΕΟΜ 

ΕΕΡΚΟΜ5 


ΕΙΑ 

ΕΜΟ 

ΡΡΤ 

ΟΕΟΝΑ58 

ΟΡ8 

ΗΒΤ 

ΗϋϋΚ. 

ΗΕΜΤ 

ΙΟΑΟ 


1ΕΕΕ 


ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΛηπυΙατ Β&ιπηο ΕηδίηεεΓΧ Οοιηπιίιίεε 
Αιηαποαη Οεατ ΜαπιιΙαοΐυΓεΓε' Αχχοείαιιοη 
αιΐίΐυόε από Ιιεαόίη" τεΓετεηοι; χγχιεπτχ 

Αιτιεηεππ Ιτοη από 5ϊεεΙ ΙηχϊίιυΙε 

απιΚιτιειίε Ιο«ϊε υηίι 

Απκποαη ΝαιίοηαΙ Βίαηόατϋχ Ιηχιίιαιε 

ιΕε Ατηετίεαη 3οεϊει>' Γογ Τε$Ιίη§ από Μαίεηαΐχ 

αίτ π-αΓΓίε εοπιτοΙ 

αιοΓπίε ναρουΓ “Ιαχετ" ίχοιορε χεραπιιίοη 

εοπιρυΐεΓ-αϊόεό-όεχίξη 

Οιεητίεαΐ Αόδΐηεκ 5ετνιεε 

Ιηίεπτηιίοηαΐ Τε1ε§πιρΙι από Γείερηοπε ΟοοευΙίαΐίνε 
ΟοπίΓηιιίεε 

οοηίΓο! από όίχρίαν υηϊ! 

εΐτευΙαΓ εποτ ρτούαύΐε 

εοηίΓοΙΙεό ηυεΙεαΙϊοη ιΗεππαΙ όεροχίιίοη 

εάειηιςαΙ τεαείίοη όν ϊχοίορε χείεειϊνε “Ιαχει" 
αειίναιίοη 

εΐιεπτίεαΐ ναροιιτ άεροχίιίοπ 
εΐιεπιίεαΐ ινατίατε 

όϊχιαηοε πτεαχυπη" εηαίριηεηι 

όίΓεεΙϊοηαΙΙν χοΙκϋΠεά 

ίΙεείΓΟΠ όεαηι ρύγδιεαΐ ναροιίΓ όεροχίιϊοπ 

ΕυΓορεαη Βιοαιίεαχιίπβ ϋηίοη 


ΕΙεείΓοηίε Ιηάυ$ΐπε$ Αδϊοααΐϊοη 
ε1εε!ΓθΓηα®ηειίο εοραϊϊδίΐϊίν 
ΡαχΙ ΡουιίεΓ ΙΠιπεΓοιπι 
«Ιοόοΐ ηανίεαιίοη δαίεΙΙίιο χνχιειη 

§!οΕαΙ ρθ5ίιίοπϊη§ $ν$ιεαι 
ΗοΙΟΓΟ-όίρΟΐΟΓ ΙΓ3Π5ί$(0Γ5 
Ρίΐ&Ρϊ άεηχίιν όί«ίΐαΙ Γεεοτόϊηδ 
ΗϊξΡι εΙεείΓοη γποΕίΠγ>· ιταηχίίΙΟΓΧ 
ΙπΙετηοιίοηοΙ ΟίνίΙ Ανίαιίοπ Οπμιηίχαιίοη 

(ηχιιιπιε οΓΕΙεείΓΪεαΙ από ΕΙεείΓοηίε Εηβίηεετδ 


συστήματα αναφοράς θέσης και πορείας 
αεροσκάφους 

αριθμητική λογική μονάδα 

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας 
διαχωρισμός ισοτόπων με λέιζερ 
ατομικού ατμού 
σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού 
υπο/.ογιστού 

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή 
Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας 
μονάδα ελέγχου καιοπηκοποίησης 
πιθανότητα κυκλικού λ,άθους 
θερμική αποσύνθεση με ελεγχόμενο 
πυρήνα αντιδράσεως 
χημική αντίδραση με επιλεκτική 
ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ 
εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους 
χημικός πόλεμος 
συνεχούς κύματος 

εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων 
κατευθυνόμενη στερεοποίηση 
εναπόθεση ατμού με φυσικές μεθόδους 
δέσμης ηλεκτρονίων 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και 
Τηλεόρασης 

ηλεκτροχημικές διεργασίες 
συντονισμός ηλεκτρονικού κυκλ-οτρονίου 
μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης 
ηλεκτρικά αποσβέσιμες και 
προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης 
μόνο 

η/εκτρομαγνητική συμβατότητα 
ταχύς μετασχηματισμός Ροιιπετ 
παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα 
πλ-σήγησης 

εξοπλισμός λήψης ακριβούς θέσης 
ετεροδιπολικά τρανζίστορ 
ψηφιακή εγγραφή υψηλής πυκνότητας 
τρανζίστορ με υψηλή κινητικότητα 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας 


εΙεείΓΟ-οάειπίεαΙ τηποΐιϊπίη® 
εΐεείτοη ενεΙοίτοη τεχοππηοε 
εΐεείπεαΐ άΐχεΙιαΓ^ε ητποΐιίπεχ 

εΙεείΓΪεαΙΙγ επευόΐε ρΓΟΖΓΐιιπιΏυδΙε τεαιΐ οηΐν ητεπιοΓν 
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ιρον 

ίπειαπιαηεουε-ίϊοΙό-οΓ-νίειν 

115 

ίπειτυπιεπι Ιαπόιης εγείειπ 

ικια 

ίηίετ-πιηπε ϊηειηιηιεηιαίϊοπ ςτουρ 

Ι5ΑΚ 

ϊηνετεε ενηιΐιειίε αρεημιε ταόατ 

(50 

ΙηίΓετηαιίοηαΙ ΟΓίιιηίζαιϊοη Γοτ 5ΐαηιΙατ(ϋζ3ΐιοπ 

ιτυ 

ΙηιεΓηπιίοηαΙ Τε!εεοπιηιυπίεα(ίυη ΕΙπίοη 

;ΐ5 

Ιαραηεεε Ιηόυείτίαΐ δίπηδαπί 

λΤ 

ΙουΙε-ΤΕοπιχοη 

Ι.ΙϋΛΚ 

Ιϊ§(ιΙ όεΐεειϊοη αηό ταηνίπ^ 

ρκυ 

Ιίπε τερίαεεαόίε υηίΐ 

.ΜΑ€ 

πιεεεαεε αυίδεηΐίεαίϊοη εοιίε 

Μαείτ 

ταιϊο οΓερεεό οί αη οίήεει ιο ερεεό οΓεουπά (αΐίετ 
Ετηεει Μηείι) 

ΜΕ5 

ηύετοινανε 1αηιύιι§ $_ν$1επΐ5 

ΜΕΙ5 

ΓηοΙεευΙατ "135ετ" ίεοίορε εεραιωΐιοο 

ΜΟΟνϋ 

ιυειαΐ οπιιηιε εόεπιίοαΐ ναροιιτ όεροείιίοη 

Μ ΚΙ 

ιυαςηεΐιε τεεοπαπεε υτιαςίηι; 

ΜΤΒΡ 

αιςαη-Ιίιτιε-όειινεεη-ΓαίΙυΓεε 

Μίορε 

τηιΠίοπ ιΐιεοτειίεαΐ ορειτιΐίοηδ ρετ $εεοηό 

ΜΤΤΡ 

Γηεαη-ΙΪΓηε-ιο-ίαΐΙυΓβ 

ΝΒΟ 

Νυείεατ, ΒίοΙθ£ϊεα! από Οΐιειτιϊεαΐ 

ΝΟΤ 

ηοη-άεχιηκμνε ΙεεΙ 

ΡΛΚ 

ρτεείεϊοη αρρΓοαείι πιώιτ 

ΡΙΝ 

ρετεοηαΐ ϊθεηΙίΠεαΙίοη ηυιτιόεΓ 

ρρπι 

ραπε ρετ ητϊΙΙιοπ 

Ρ50 

ροννετ ερεείταί όεηείιν 

ΟΑΜ 

ηυεόΓσιυτεε-απιρΙίιυιΙε-πιυόυΙαίίοη 

ΚΡ 

ταόϊο ίτεςιιεηεν 

5Α0ΜΑ 

5υρρ1ϊετχ οΓΑάναηεειΙ Οοιυροδίιε Μαιετίπΐχ 
Αχεοείαιίοη 

$ΑΚ 

ενηιΗειίε ορειτυτε ταύπτ 

$0 

δίηκίε ετνχιαΙ 

5ΕΑΚ 

είόεΐοολίη® αίτδοπιε πκίατ 

5ΜΡΤΕ 

Βοοϊείγ οί Μοπϊιοτ Ρϊεΐυτεε από ΤεΙενϊείοη Εηςϊηεει 

5ΚΑ 

εΗορ τερίποεοδίε αεεειτιύΐν 

5ΚΛΜ 

ίΐαΐίε ταηάοιτι αεοεεε ιηειτιοΓγ 

5$Κ 

ίεεοηάατν ειιτνείΐΐοηεε Γαόατ 

Γ05Ε0 

ιπιειεά εοιηρυιεΓ εγείεηι ενπ!υπίίοη ετΐιεπα 

τικ 

ίοΐαΐ ίηόίεαιεά Γεαόιη° 

υν 

υΐΐηνίοίει 

υτ$ 

υΐΐίαιαιε ίεηχίΐε 5ΐΓεη§ιδ 

νοκ 

νετν (ιί§Ε Γτεηυεηεγ οιηηϊ-ίϋΓεειίοηαΙ ταηςε 

ΥΑΟ 

>Τΐτίυπι/α1αιτιίηυηι μπτηεΐ 


στιγμιαίο οπτικό πεδίο 
σύστημα ενόργανης προσγείωσης 

ραντάρ με ανάστροφο συνθετικό 
διάφραγμα 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 
Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών(ΔΕΤ) 
ιαπωνικό βιομηχανικό πρότυπο 

φωτοεντοπισμός 

μονάδα αντικαταστάτη στη γραμμή 
κωδικός ελέγχου γνησιότητας μηνύματος 
λόγος ταχύτητας αντικειμένου προς 
ταχύτητα ήχου (αριθμός Μαχ. από τον 
Εγπ 51 ΜπεΗ) 

μικροκυματικά συστήματα προσγείωσης 
διαχωρισμός ισοτόπων με μοριακό λέιζερ 
χημική εναπόθεση ατμών οργανικών 
μεταλλικών ενώσεων 
απεικόνιση με μαννητικό συντονισμό 
μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών 
εκατομμ. θεωρητικές πράξεις ανά εεε 
μέσος χρόνος έως την αστοχία 
Πυρηνικά, Βιολογικά και Χημικά 
μη καταστρεπτικές τεχνικές δοκιμής 
ραντάρ προσέγγισης ακρίβειας 
προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός 
μέρη ανά εκατομμύριο 
φασματική πυκνότητα ισχύος 
τετραγωνισμένη διαμόρφωση πλάτους 
ραδιοσυχνότητες 


ραντάρ συνθετικού διαφράγματος 
μονοκρυσταλλικά 

αερόφερτο ραντάρ πλευρικής σκόπευσης 

συναρμολόγημα αντικαταστατό στο 

εργαστήριο 

στατικές μνήμες ΚΑΝΊ 

ραντάρ δευτερεύουσας επιτήρησης 

κριτήρια αξιολόγησης έμπιστων 

συστημάτων υπολογιστών 

συνολική αναγραφόμενη έν δειξη 

υπεριώδης ακτινοβολία 

οριακή αντοχή σε εφελκυσμό 

γρανάτης υττρίου-αργιλίου 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο - ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΛ! ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΟΑ Εξοπλισμός, Τμήματα Εξοπλισμού και Κατασκευαστικά μέρη 

0Α001 "Πυρηνικοί αντιδραστήρες" και τμήματα εξοπλισμού και κατασκευαστικά μέρη ειδικά 

σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα γι' αυτούς, ως εςής . 

α -Πυρηνικοί αντιδραστήρες" ικανοί να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να διατηρούν 
ελεγχόμενη αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως, 

β Μεταλλικά δοχεία η μεγάλα μέρη τους κατασκευασμένα σε μηχανουργείο, ειδικά 

σχεδιασμένα ή ετοιμασμένα να περιλάβουν τον πυρήνα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα , 
συμπεριλαμβανόμενος της κεφαλής του δοχείου του αντιδραστήρα για δοχείο πιεσεως 

του αντιδραστήρα, 

Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την τοποθέτηση και 
αφαίρεση καυσίμου σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", 

δ Ράβδοι ελέγχου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον έλεγχο ^διεργασίας 
της σχάσης σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου συμπερι/.αμβανεται και η βαστII ή 
ανάρτηση των ράβδων και οι καθοδηγηηκοί μηχανισμοί και σωλήνες των ράβδων, 

ε Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιλάβουν τα στοιχεία 

καυσίμου ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε "πυρηνικό αντιδραστήρα , οπού η πίεση 
λειτουργίας υπερβαίνει τα 5,1 ΜΡα, 

στ Μεταλλικό ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου υπό μορφή σωλήνων ή_συνόλων σαΑήνων^ 
όπου ο λόνος του αφνίου προς το ζιρκόνιο είναι μικρότερος απο 1 :ο00 μέρη κα.α βαρο^ 
ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε πυρηνικό 
ανηδραστήρα 1 *, 

ζ Αντ) ίες ψυκτικού μέσου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες-για την εξασφάλιση 
της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε “πυρηνικούς αντιδραστήρες , 

Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα 
-ηα να ίρησιμοποιηθούν σε “πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου περιλαμβάνονται οιι«ώ« 
στήριξης του πυρήνα, οι δίαυλοι καυσίμου, οι θερμικοί θώρακες, τα πετασματα έκτροπης, 
τα πετάσματα πλέγματος πυρήνα και τα πετάσματα διάχυτη, , , . 

Γ»»πί»αη : Στο σημείο ΟΛΟΟΙ.η., ως Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων 

νοείται κάθε σημαντική κατασκευή μέσα σε δοχείο αντιδραστήρα που 
επιτω.είμία ή περισσότερες λειτουργίες όπως να υποβαστάζει τον πυρήνα. 
να διατηρεί την ευθυγράμμιση του καυσίμου, να κατευθύνει τη ροη του 
πρωτογενούς ψυκτικού μέσου, να θωρακίζει το δοχείο του αντιύραστι,ρα 
κατά της ακτινοβολίας, και να καθούψ/εί τα εντός το» πυρήνα ορ'/ανα. 

Ανταλλακτήρες θερμότητας (ατμογεννήτριες). ειδικά σχεδιασμένο, ή κατασκευασμένο, γ,α 

να χρησιμοποιηθούν στο πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα πυρηνικού αντιδραστήρα , 

Οργανα ανίχνευση; και μέτρησης νετρονίων, ε,δ,κά σχεδιασμένα ή γ, “ 

τον προσδιορισμό της ροής νετρονίων μέσα στον πυρήνα -πυρηνικού αντιδραστήρα . 


η- 
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Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής 

Ε>κα««πύβης για το δ.αχωρ,σμό των ισοτόπων "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" 

-τήΖ * σχασΐμ “ ν ^ λΐΚων και ^"λκητός ειδικά οχεδωομένος ή κατασκευασμένος ν,α το 
οκοπο αυτό, ως ακοκουθως : Η ^ ■ 

α. Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδ.ασμένες για το διαχωρισμό ισοτόπων “φυσικού ουρανίου" 
εςαντλημενου ουρανίου" και "ειδικών σχάσιμων υλικών", ως ακολούθως : 

Ε Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο φυγοκέντρηση, 

2. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο διάχυση, 
υ Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αεροδυναμικές μεθόδους, 

4. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με χημική ανταλλαγή, 

ί Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με ανταλλαγή ιόντων, 

6. Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με λέιζερ ατομικού ατμού (Ανυ$), 

' Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό λέιζερ <ΜΙ.!$), 

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού πλάσματος, 

9. Ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού, 

β- Φυγοκεντρητήρες αερίων, συγκροτήματα και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα 
ή κατασκευασμένα για το διαχωρισμό με αεριοφυγοκέντρηση, ως εξής : 

-ημειωση.. ^ζο ΟΒΟΟΙ.β. (ος υλικά με υψηλά λόγο αντοχής ττρος πυκνόπμα νοούνται 

τα εςής : 

α Βαμμένος μαρτενσιτικόςχάλυβας με ανώτατο όριο εφελκυσιιού 

20θ0 ΜΡα και άνω. 

β· Κράματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελ,κυσμού 460 ΜΡα και 

άνω, 

'/■ "Ινώδη ή νηματώδη υλικά"με "ειδικό μέτρο ελαστικότητας άνω 

τωνδ, 18x10 ιιι και "ειδική αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 76,2 
X 1(Γ >η 

1. Φυγοκεντρητήρες αερίου, 

2. Πλήρη σύνολα στροφέα, 

-ι - Σωληνωτοί κύλινδροι στροφέα πάχους τοιχώματος 12 πιπι και κάτω, διαμέτρου 

μεταςυ 75 πιπι και 400 ιυπι, κατασκευασμένοι από υλικά με υψηλό λόγο αντονίκ 
προς πυκνότητα’, Α 

4. Δακτύλιοι ή φυσητήρες με πάχος τοιχώματος 3 ιηηι και κάτω και διάμετρο 
μεταςυ 75 πυυ και 400 πιπι, σχεδιασμένοι για τη στήριξη ενός σωλήνα στροφέα ή 
για τη συνέν ωση πολλών τέτοιων σωλήνων, κατασκευασμένοι από "υλικά με 
υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα 1 , 

5. Διαφράγματα διαμέτρου μεταξύ 75 πιπι και 400 πιπι κροοριζύμενα να 
τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνα στροφέα, κατασκευασμένα από “υλικά με υψηλό 
λογο αντοχής προς πυκνότητα’, 

6. Επάνω και κάτω καλύμματα διαμέτρου μεταξύ 75 ιτιπι και 400 γπιπ 
τοποθετούμενα στα άκρα των σωλήνων στροφέα, κατασκευασαένα από ’υλικά αε 
υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα’, 

7. Μαγνητικά έδρανα εξαρτήσεως αποτελούμενα από έναν δακτυλιοειδή μαγνήτη 
εξαρτημένο εντός περιβλήματος κατασκευασμένου από ή προστατευμένου με 

υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 6 ”, που περιέχουν αποσβεστικό μέσο και 
έχουν το μαγνήτη συζευγμένο με εξάρτημα πόλου ή με έναν δεύτερο μαγνήτη 
τοποθετημένο στην κεφαλή του στροφέα. 
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0Β00! 3. συνέχεια 

8. Ειδικά κατασκευασμένα έδρανα τα οποία περιλαμβάνουν σύνολο σφαιρικού άξονα και 
σφαιρικής υποδοχής, προσαρμοσμένο σε έναν αποσβεστήρα κραδασμών, 

9 Μοριακές αντλίες αποτελούμενες α,τό κυλίνδρους οι οποίοι φέρουν εσωτερικώς 

εκπορευμένες ή εξηλασμένες ελικοειώείς αύλακες και εσωτερικώς εκτορευμένες οπές, 

10. Δακτυλιοειδείς στάτες κινητήρων για πολυφασικούς κινητήρες ΑΟ με υστέρηση για 

σύγχρονη λειτουργία εντός κενού στην περιοχή συχνοτήτων 600 ως 2000 Ηζ και στην /" 

περιοχή ισχύος από 50 ως 1000 VΛ, 

11 Καλύμματα/δοχεία φυγοκεντρηνηρων που περιέχουν το συναρμολογημένΌ σύνολο σωλήνων 
στροφέα ενός φυγοκεντρητήρα αερίων, αποτελούμενα από άκαμπτο κύλινδρο, πάχους 
τοιχωμάτων έως 30 πυτι, με άκρα επεξεργασμένα με υψηλή ακρίβεια και κατασκευασμένα ή 
ψέροντα προστασία από “υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡΥ'. 

12. Απαγωγοί αποτελούμενοι από σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως 12 πιιτι για την αφαίρεση 
αερίου 1;Ρ 6 από το εσωτερικό του σωλήνα του στροφέα ενός φυγοκεντρητήρα με δράση 
σωλήνοε Ρίίοι. κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση 
από υΡΛ 

13 Μετατροπείς συχνότητας (μεταλλάκτες ή αναστροφείς) ειδικά σχεδιασμένοι για την 

τροφοδοσία του στάτη του κινητήρα για τον εμπλουτισμό με αέρια φυγοκέντρηση, με όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη των μετατροπέων 
αυτών : 

α. Πολυφασική έξοδος 600 ως 2000 Ηζ, 
β. Έλεγχος συχνότητας καλύτερος από 0,1%, 
γ. Αρμονική παραμόρφωση χαμηλότερη από 2%. και 
δ. Λποδοτικότητα μεγαλύτερη από 80%. 

γ. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό 

με αέριο διάχυση, ως ακολούθως : 

I Πετάσματα αερίου όιαχύοεως από πορώδη μεταλλικά, πολυμερή ή κεραμικά υλικά 

ανθεκτικά στη διάβρωση από IIΡ 6 " με μέγεθος πόρων 10 έιος 100 πιο, πάχους 5 πυη και κάτω 
και, στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, διαμέτρου ζ5 ιτιηι και κάτω, 

2. Περιβλήματα διαχύτη αερίου κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικά ανθεκτικά 
στη διάβρωση από υΕΛ 

3. Συμπιεστές (τύποι ροής: θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) ή φυσητήρες 
αερίων, με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 1 ιτι 3 /ιηίη ϋΡ 6 και πλέον και πίεση εκκένωσης 
μέχρι 666,7 ΚΡα, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη 
διάβρωση από υΡ 6 ", 

4. Στεγανοποιηπκά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για συμπιεστές ή φυσητήρες που 
προδιαγράφονται στο σημείο ΘΒ001 ,γ.3 και σχεδιασμένα για ρυθμό εισροής ρυθμιστικού 
αερίου κάτω των 1000 οΐΐΐ*/πηη., 

5. Εναλλάκίες θεριιότητας κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, χαλκό, νικέλιο ή κράματα με 
περιεκτικότητα άνω του 60% σε νικέλιο ή από συνδυασμούς αυτών των μετάλλων υπό μορφή 
επενδεδυμένων σωλήνων, που προορίζονται να λειτουργούν σε πιέσεις υπό την 
ατμοσφαιρική, με ρυθμούς διαρροής που περιορίζουν την αύξηση της πιέσεως λιγότερο απο 
10 Ρα ανά ώρα υπό διαφορά πιέσεως 100 ΕΡα, 

6. Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη 
διάβρωση από υΐν** διαμέτρου 40 πιπι έως 1500 ιτιιτι. 
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£ Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη 
διαδικασία αεροδυναμικού διαχωρισμού, ως ακολούθως : 

I Λκρυούσια διαχωρισμού αποτελούμενα από καμπύλους σωληνίσκους υπό μορφή 
εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από I ιτιτη. ανθεκτικούς στη διάβρωση 
από υΡ„. τα οποία φέρουν διαχωριστική λ,επίδα εντός του ακροφυσίου, η οποία 
διαχωρίζει το αέριο που διέρχεται από το ακροψόσιο σε δύο ρεύματα, 

2. Κυλινδρικοί ή κωνικοί σωλήνες κινούμενοι από την ροή του αερίου με εφαπτομενικά 
τοποθετημένες εισόδους (σωλήνες περιδινήσεως) κατασκευασμένοι ή ψέροπες 
προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 6 “, διαμέτρου μεταξύ 0,5 ετπ 
και 4 επί και λύγο μήκους προς διάμετρο το πολύ 20:1 και με μία ή περισσότερες 
εφαπτομενικές εισαγωγές, 

3 Συμπιεστές (τύποι ροής : θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) ή 
φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 2 σι 3 /Γπίη, ή περισσότερα, 
κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από 
ΠΡί,". και στεγανοποιηηκά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς, 

4 Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από “υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από 

υρ 6 - 

5 Περιβλήματα για τα στοιχεία των συστημάτων αεροδυναμικού διαχωρισμού, 
κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από 
ΙίΡ/”, για την κάλυψη σωλήνων περιδινήσεως ή ακροφυσίων διαχωρισμού, 

6. Βαλβίδες φυσητήρων, κατασκευασμένες ή ψέρουσες προστασία από "υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 6 ", διαμέτρου 40 έως 1500 ιυιυ, 

7. Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του 15Ρ 6 από το φέρον αέριο (υδρογόνο ή 
ήλιο) με περιεκτικότητα σε υΡ 4 το πολύ 1 ρρπι, στα οποία περιλαμβάνονται: 

α. Κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές, ικανοί να 
επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 Κ (-120*0) ή χαμηλότερες, 
β. ρυογονικές μονάδες ψύξεως, ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 Κ 
(-120°Ο) ή χαμηλότερες, 

γ. Μονάδες ακροφυσίων διαχωρισμού ή σωλήνων περιδινήσεως για τον διαχωρισμό 
του υΡ 6 από το φέρον αέριο, 

δ. Ψυχρές παγίδες υΡ 6 , ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 253 Κ 
(-20*0) ή χαμηλότερες. 


ε. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 

διαδικασία χημικού διαχωρισμού, ως ακολούθως : 

1. Παλμικές στήλες ταχείας ανταλλαγής υγρού-υγρού, με χρόνους διαδικασίας το πολύ 
30 $εε και ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένες ή φέρουσες 
προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως πολυμερή ψθορανθράκων ή ύαλο), 

2. Φυγοκεντρικοί εκχειλιστές υγρού-υγρού ταχείας ανταλλαγής, με χρόνους διαδικασίας 
το πολύ 30 $εε και ανθεκτικοί στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένοι ή 
φέροντες προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά όπως πολυμερή ψθορανθράκων ή 
ύαλο), 

3. Στοιχεία ηλεκτροχημικής αναγωγής ανθεκτικά στα διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού 
οξέος, κατασκευασμένα για την αναγωγή ουρανίου οπό μία κατάσταση σθένους σε 
άλλ.η. 
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0Β001 ε. 


στ. 


συνέχεια 

■4. Εξοπλισμός τροφοδοσίας στοιχείων ηλεκτροχημικής αναγωγής για τη λήψη Ιλ 4 από το 
οργανικό ρεύμα και, όσον αφορά τα τμήματα που ευρίσκονται σε επαφή με το ρεύμα 
της διαδικασίας, κατασκευασμένος ή με προστασία από κατάλληλα υλικά (π.χ, ύαλος, 
πολυμερή φΟορανθρακων, Οειικό πολυφαινύλιο, σουλφονικός πολυαιΟέρας και 
γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες), 

5. Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας για την παραγωγή διαλύματος χλωριούχου 
ουρανίου υψηλής καθαρότητας, αποτελούμενα από εξοπλισμό διάλυσης, αφαίρεσης του 
διαλύτη και/ή ανταλλαγής ιόντων για την κάθαρση και ηλεκτρολυτικά στοιχεία για την 
αναγωγή του I.! 46 ή II 4 σε ΙΓ\ 

6, Συστήματα οξείδωσης ουρανίου, για την οξείδωση του ΙΓ 1 σε 1_Γ\ 

ΕΞοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 

διαδικασία διαχωρισμού μέσω ανταλλαγής ιόντων, ως εςής: 

1. Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας αντιδράσεως, υμενοειδείς ή πορώδεις ρητίνες 
διαμορφωμένες σε μακρο-πλέγμα. στο οποίο οι ενεργές ομάδες χημικής ανταλλαγής 
περιορίζονται σε ένα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς πορώδους βασικής δομής και 
άλλων συνθετικών δομών οποιασόήποτε κατάλληλης μορφής, περιλαμβανόμενων 
σωματιδίων ή ινών με διαμέτρους το πολ,ύ 0,2 ιππι. ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό 
οξύ και κατασκευασμένες ώστε να έχουν χρόνο ημιςωήςτης ανταλλαγής κάτω των 

10 5 οε και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή 373 Κ (Ι00°Ο έως 
473 Κ (200° (λ), ' 

2. Στήλες ανταλλαγής ιόντων (κυλινδρικές), διαμέτρου άνω των 1000 πιιυ. 
κατασκευασμένες ή με προστασία από υλικά ανθεκτικά στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ 
(π.χ. τιτάνιο ή πλαστικά με βάση φθοράνθρακες) και ικανές να λειτουργούν σε 
θερμοκρασίες στην περιοχή των 373 Κ. (100°(λ) έως 473 Κ (200°(λ), και πιέσεις άνω 
των 0,7 ΜΡπ, 

3. Συστήματα ανταλλαγής ιόντων αντιστρόφου ροής (χημικά ή ηλεκτροχημικά συστήματα 
οξείδωσης ή αναγωγής) για την αναγέννηση των χημικών αναγωγικών ή οξειδωτικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται σε καταιονήσεις εμπλουτισμού ανταλλαγής ιόντων. 

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 

διαδικασίες διαχωρισμού ισοτόπων με "λέιζερ" ατομικού ατμού (ΛνΕΙδ), ως ακολούθως. 

1. Εκτσξευτές και σαρωτές δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής ισχύος (ειτίρ οτ ιεπηπίην οΐεείτοη 
δβατη αυηε) με ρευματική ισχύ άνω τιον 2,5 Κίν/οπι για χρήση σε συστήματα 
εξατμίσειυς του ουρανίου, 

2. Συστήματα χειρισμού υγρού μεταλλικού ουρανίου, για λιωμένο ουράνιο ή κράματα 
ουρανίου, αποτελ.ούμενα από ,τυριαντήρια κατασκευασμένα ή με προστασία από 
κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και στη διάβρωση (π.χ. ταντάλιο, 
γραφίτης με επένδυση υττρίας, γραφίτης επενόεδυμενος με άλλο οξείδια σπανίων γαιών 
ή μιγμάτων τους) και εξοπλισμός ψύξεως των πυριαντηρίων, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ; ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225. 

3. Συστήματα συλλογής προϊόντων και υπολειμμάτων κατασκευασμένα ή επενδεδυμένα 
με υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και την διάβρωση από το μεταλλικό ουράνιο σε 
υγρή ή αέρια κατάσταση, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από υττρία ή το ταντάλιο, 

4. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλ.ινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία) για την 
συγκράτηση της πηγής ατμών μετάλλου ουρανίου, του εκτοξευτή δέσμης ηλεκτρονίων 
και των συλλεκτών των προϊόντων και υπολειμμάτων. 
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"Λέιζερ" ή συστήματα "λέιζερ" για τον διαχωρισμό ισοτόπων ουρανίου, με σταθεροποιητή 
συχνότητας φάσματος για χρονικά παρατεταμένη λειτουργία, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6Α005 ΚΑΙ 6Α205. 

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 
διαδικασία διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό "λέιζερ" (ΜΕΙ5) ή για χημική αντίδραση με 
επιλεκτική ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ (ΟΚΙ5ΕΑ), ως ακολούθως: 

I Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως για την ψύξη μιγμάτων υΡ β και φέροντσς 
αερίου στους 150 Κ. (-Ι23 ο 0) ή χαμηλότερα και κατασκευασμένα από "υλικά 
ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 6 ", 

2 . Συλλέκτες προϊόντων πενταφΟοριούχου ουρανίου (ϋΡ 5 ), αποτελούμενοι από φίλτρο, 
συλλέκτες προσκρούσεως ή κυκλωνικού τόπου ή συνδυασμοί των ανωτέρω και 
κατασκευασμένοι από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ,/1ίΡ 6 ", 

3. Συμπιεστές κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διά¬ 
βρωση από ΙίΡ<", στεγανοποιηπκά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς 

4. Εξοπλ.ισμός για την φθορίωση του (στερεού) 1!Ρ 5 σε (αέριο) 1!Ρ 6 , 

5. Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του ΚΡ 6 από το φέρον αέριο (π.χ. άζωτο 
ή αργό), όπου συμπεριλαμβάνονται: 

α Κρυογονικοϊ εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές ικανοί να 
επιτυγχάνουν Θερμοκρασίες 153 Κ (-120°€) ή χαμηλότερες, 
β Κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 Κ 
(-120Χ) ή χαμηλότερες, 

γ. Ψυχρές παγίδες 1)Ρ 6 ικανές να επιτυγχάνουν σε θερμοκρασίες 253 Κ 
(·20°Ο) ή χαμηλ.ότερες, 

6. "Λέιζερ" ή συστήματα "λέιζερ" για το διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου με 
σταθεροποιητή φασματικής συχνότητας για λειτουργία επί μακρές χρονικές 
περιόδους 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6Α0Ο5 ΚΑΙ 6Α205. 

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 
διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος, ως ακολούθως: 

1. Πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων· και κεραίες για την παραγωγή ή την 
επιτάχυνση ιόντων, με συχνότητα εςσόου άνω των 30 ΟΗζ και μέση ισχύ εξόδου άνοι 
των 50 !τ\ν, 

2. Πηνία ραδιοσυχνοτήτων για την διέγερση των ιόντων με συχνότητες λειτουργίας άνω 
των 100 ΙεΗζ και ικανά να αντέςουν μέση ισχύ άνω των 40 έ\ν, 

3. Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου, 

4. Συστήματα χειρισμού υγρού μετάλλου για λ.ιωμένο ουράνιο ή κράματα ουρανίου, 
αποτελούμενα από πυριαντήρια, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασίες από 
καταλληλΛ υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη θερμότητα (π.χ. ταντάλιο, 
γραφίτης με επένδυση υττρίας, γραφίτης με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γαιών 
ή μίγματα των ανωτέρω) και εξοπλισμός ψύξεως για τα πυριαντήρια, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225. 
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0Β001 0. συνέχεια 

5. Συλλέκτες προϊόντων και καταλοίπων κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με υλικά 
ανθεκτικά στην θερμότητα και στην διάβρωση που προκαλούν οι ατμοί ουρανίου, 
όπως γραφίτη ε.τενδεόυμένο με ύττριο, ή ταντάλιο, 

6. Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά), για την συγχράτηση της πηγής 
πλάσματος ουρανίου, του πηνίου παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και των συλλεκτών 
των προϊόντων και των υπολειμμάτων και κατασκευασμένα από κατάλληλο μη 
μαγνητικά υλικό (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα), 

ι. Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη 
διαδικασία ηλεκτρομαγνητικοό διαχωρισμού, ως εξής: 

I Πηνές ιόντων, απλές ή πολλαπλές, αποτελοΰμενες από πηγή ατμών, ιονιστη και 
επιταχυντή δέσμης κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνηττκά υλικά (π.χ, 
γραφίτη, ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλκό) και ικανές να παρέχουν συνολικό ρεύμα 
δέσμης ιόντων τάςεως τουλάχιστον 50 ιτιΑ, 

2. Πλάκες συλλογής ιόντων για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτισμένου ή 
εξαντλημένου ουρανίου, αποτελοΰμενες από δύο ή περισσότερες σχισμές και εσοχές 
και κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη ή 
ανοξείδωτο χάλυβα), 

3. Περιβλήματα κενού για ηλεκτρομαγνηηκούς διαχωριστές ουρανίου, 
κατασκευασμένα από μη μαγνητικά υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) και σχεδιασμένα 
για να λειτουργούν σε πιέσεις το πολύ 0,1 Ρο, 

4. Τμήματα μαγνητικόιν πόλων, διαμέτρου άνω των 2 ην, 

5. Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές ιόντων, διαθέτοντα όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Ικανά για συνεχή λειτουργία. 

β. Τάση εξόδου τουλάχιστον 20 000 V, 

γ. Ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α, και 

δ. Ρύθυιση τάσεωσ καλύτερη του 0,01% για χρονικό διάστημα 8 ωρών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βλ! ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α227. 

6. Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών (υψηλή ισχύς, συνεχές ρεύμα), διαθέτοντα όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, με ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 500 Α σε τάση 
τουλάχιστον 100 V, και 

β. Ρύθμιση ρεύματος ή τάσεως καλύτερη του 0,01 % σε διάστημα 8 ωρών, 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α226. 

0Β002 Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά 
μέρη, ως εξής για μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων που προδιαγράφεται στο 0Β001, 
κατασκευασμένα ή με προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από υΡ 4 ", 

α. Αυτόκλειστα τροφοδοσίας, κλίβανοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση 
του ΙΙΡ 4 στη διαδικασία εμπλουτισμού, 

β. Απεξαχνωτές ή ψυχρές παγίδες που χρησιμεύουν για την αφαίρεση του υΡ 6 από την 
διαδικασία εμπλουτισμού για επακόλουθη μεταφορά κατόπιν θερμάνσεως, 
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0Β002 συνέχεια 

γ. Σταθμοί προϊόντων και υπολειμμάτων μα την μεταφορά του ϋ'Ρ 0 σε περιέκτες, 

ά Σταθμοί υγροποίησης ή στερεοποίησης για την αφαίρεση του 13 Ρ 4 από τη διαδικασία 
εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης, ψύζης και μετατροπής του 13 Ρ 6 σε υγρή ή στερεή μορφή, 

ε. Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ειδικά σχεδιασμένα για τη λειτουργία με 
ΙΙΡ 6 σε αέριο διάχυση, φυγοκέντρηση, ή αεροδυναμική καιαιόνηση, 

στ. 1 Συστήματα σωληναγωγών κενού ή κεφαλές σωληναγωγών κενού με απορροφητική 
ικανότητα 5 πι7ιτιίη και άνω, ή 

2 . Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ατμόσφαιρες του περιέχουν υΡ 6 , 

ζ. Φασματόμετρα μάζας Ο'Ρ,/πηγές ιόντων ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την 
δειγματοληψία οη-ΐίηε πρώτης ύλης, προϊόντων ή καταλοίπων από τις ροές ϋΡ 6 , τα οποία 
διαθέτουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

1. Μοναδιαία διακριτική ικανότητα μάζας ανώτερη από 320 Οσια, 

2. Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με πιεΦτοακτ ή ισοιιαΙ, ή 
επινικελωαένες, 

3. Πηγές ιονισμου μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονιων, και 

4. Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων. 

0Β003 Εγκαταστάσεις για τη μετατροπή ουρανίου και εςοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή 
κατασκευασμένος για το σκοπό αυτό, ως εςής : 

α Συστήματα για τη μετατροπή συμπυκνωμένου μεταλλεύματος ουρανίου σε υο^ 

β. Συστήματα για τη μετατροπή του υθ 3 σε ΟΡ 6 , 

γ. Συστήματα για τη μετατροπή του ΙΙΟ, σε ΕΙΟ-, 

δ. Συστήματα για τη μετατροπή του Ι30 2 σε υΡ 4 , 

ε. Συστήματα για τη μετατροπή του 13Ρ 4 σε 13Ρ<„ 

στ. Συστήματα για τη μετατροπή του 13Ρ 4 σε μεταλλικό ουράνιο, 

ζ. Συστήματα για τη μετατροπή του 11Ρ 4 σε 130-, 

η. Συστήματα για τη μετατροπή του υΡ 6 σε υΡ 4 . 

θ. Συστήματα για τη μετατροπή του 130, σε υθ 4 . 

ΟΒ004 Εγκαταστάσεις για την παραγοιγή ή τη συμπύκνωση βαρέος ύδατος, δεοτερίου και ενώσεων 
δευτερίου και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος προς τούτο εςοπλισμός και 
κατασκευαστικά μέρη του εςοπλισμού αυτού, ως ακολουθίας: 

α. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή βαρέος ύδατος, δεύτερίου ή ενώσεων δευτερίου ως 
ακολούθως: 

I - Εγκαταστάσεις ανταλλαγής ύδατος-υόροθείου. 

2. Εγκαταστάσεις ανταλλαγής αμμωνίας-υορογόνου. 
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0Β004 συνέχεια 

β Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως ακολούθως 

1. Πύργοι ανταλλαγής ύδατος-ύδροΟείου κατασκευασμένοι ατό χάλυβα λεττόκοκκου 
άνθρακα (π.χ. Α5ΤΜ Α516), με διάμετρο ατό 6 ως 9 μέτρα, ικανότητα λειτουργίας 
σε .-πέσεις τουλάχιστον 3 ΜΡτ και ανοχή διάβρωσης τουλάχιστον 6 πύο, 

2. Μονοσταδιακοί φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμ,τιεοτές χαμηλής (δηλ. 0.2 ΜΡα) 
υτερτίεσης για την κυκλοφορία του αέριου υδρόθειου (δηλ. αερίου με περισσότερο 
ατο 70% Η ; 5), με ικανότητα συνολικής παροχής τουλάχιστον 56 ηι'/εοσ όταν 
λειτουργούν υτό αναρροοητική πίεση 1.8 ΜΡα και άνω. και με στεγανό,τοιητές 
σχεδιασμένους για λειτουργία σε ατμόσφαιρα μδροθείου-υγρασιας, 

3. Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου ύφους 35 μέτρων και άνω, με διάμετρο από 
1.5 ως 2,5 μέτρα και ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις άνω των 15 ΜΡα. 

4. Εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία πύργων, σύμπεριλ.αμβανομένων των 
βαθμιδωτών επαωέων, και βαθμιδωτές αντλίες, συμπεριλαμβανομένων των 
βυθιζόμενων αντλιών, για την παραγωγή βαρέος ύόατος με τη μέθοδο της 
ανταλλαγή ς αμ μ ωνί ας-υδρογύ νου» 

5. Διασπαστήρες αμμωνίας σχεδιασμένοι για πιέσεις Λειτουργίας άνω των 3 ΜΡχ για 
την παραγωγή βαρέος ύόατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου, 

6. Αναλυτές απορρόφησης υπέρυθρων ακτινών για την οο-Ιϊοο ανάλυση της αναλογίας 
υδρογόνου-δευτερίου, όπου οι συγκεντρώσεις του όευτερΐου είναι ίσες ή μεγαλύτερες 
από 90%, 

7. Καταλυτικοί καυστήρες για τη μετατροπή εμπλουτισμένου αέριου όευτερΐου σε βαρύ 
ύδωρ με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου, 

8. Πλήρη συστήματα εμπλουτισμού βαρέος ύδατος, ή στήλες για τέτοια συστήματα, 
ώστε η περιεκτικότητα του σε δευτέριο να το καθιστα κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί 
σε αντιδραστήρα. 

0Β005 Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών 

αντιδραστήρων" και εςοπ/.ισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τις εγκαταστάσεις 
αυτές. 

Επιιείω ιτη : Εγκαταστάσεις για ζην παραγωγή στοιχείων καυσίμου για "πυρηνικούς 

αντιδραστήρες" περιλαμβάνουν εξοπλισμό ο οποίος: 

α. Κανονικά έρχεται σε άμεση επαφή ή χρησιμεύει άμεσα στην κατεργασία ή τον 
έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών, 
β Περιβάλλει με στεγανό ιτερίβλ.ημα τα πυρηνικά υκικά, 
γ. Ελ-έγχει π/ν ακεραιότητα των περιβλημάτων ή των επισνγκολίήσεων. ή 
δ. Ε/,έγχει την τελική κατεργασία του σφραγισμένου καυσίμου. 
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0Β006 Εγκαταστάσεις για την επανεπεςεργασϊα ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών 
αντιδραστήρων" και εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή 
κατασκευασμένα για τις εγκαταστάσεις αυτές. 

Σηυείωση . Το σημείο 0Β006 περύ.αμβάνει 

α Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασια ακτινοβολημένων στοιχείων 

καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων" περιλαμβάνονται εξοπλισμός και 
κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά έρχονται σε άμεσι / επαφή και 
χρησιμεύουν άμεσα για τον έλεγχο του ακτινοβολημένου καυσίμου και τον 
κνριοτέρων ροών κατεργασίας των πυρηνικών υλ.ικών και των προϊόντων 
σχάσεως, 

β. Μηχανές κοπής ή τεμαχισμού των στοιχείων καυσίμου, δηλαδή 

τηλεχειριζόμενο εξοπλισμό για την κοπή, τον μικροτεμαχισμό. την απόσχιση 
ή τον ψαλ.ιόιαμό ακτινοβολημένων διατάξεων, δεσμών ή ράβδων καυσίμου 
"πυρηνικών αντιδραστήρων", 

γ. Διιιλ. ύτοπαιητές. ασφαλ.είς δεξαμενές για την αποφυγή π/ς κρισιμότητας 
(π.χ. δακτυλιοειδείς ή ορθογώνιες δεξαμενές μικρής διαμέτρου) ειδικά 
σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την ΰιάλ.υαη ακτινοβολημένου 
καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων". με αντοχή στην θερμότητα, τα 
ισχυρά διαβρωτικά υγρά, και που είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν και να 
σννη/ρηθοόν με τηλεχειρισμό. 

ύ. Συσκευές για ζην εξαγωγή του διαλύτη αντίστροφης ροής και εξοπλισμό 
κατεργασίας μέσω ανταλλαγής ιόντων ειδικά σχεδιασμένες ή 
κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις 
επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου 
ουρανίου" ή “ειδικών σχάσιμων υλικών", 

ε. . Ιέβηιες συγκράτησης ή αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένους ώστε να είναι 
ασφαλείς από την άποψη της κρισιμότητας και ανθεκτικοί στην διαβρωτική 
ενέργεια του νιτρικού οξέος, 

Σηιια'τυσμ : Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθι)κευσης είναι δυνατόν να 

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά . 

1. Τοιχώματα ή εσωτερικές κατασκευές με ισοδύνααο 
βορίου (υπολ.ογιζόμενο για όλα τα δομικά μέρη όπως 
ορίζεται στη σημείωση του σημείου 00004) 
τουλάχιστον 2%, 

2. Μέ/ιστη διάμετρο 1 75 σισι για τα κυλινδρικά δοχεία, 

ί 

3. Μέγιστο πλάτος 75 ηιτη για τα ορθογώνια ή τα 
δακτυλιοειδή δοχεία 

4. 

στ. Όργανα ελέγχου των διεργασιών ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για 
την παρακολούθηση ή τον έλεγχο της επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου 
"φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" ή "αδικών σχάσιμων 
υλ.ικών". 

ΟΒΟΟ ι Εγκαταστάσεις μετατροπής πλουτωνίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος 
γι' αυτές, ως εξής : 


α. 

Ρ· 


Συστήματα για τη μετατροπή του νιτρικού πλουτοννίου σε οξείδιο του πλουτωνίου. 
Συστήματα για την παραγωγή μεταλλικού πλουτωνίου. 


ΦΕΚ828 


οο 

ΟΟΟΟΙ 


00002 

00003 

00004 
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Υλικά 

"Φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο" ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής 
ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα απο 
τα προηγούμενα υλικά. 

Σοιιείωση : Το σημείο 0€001 δεν περιλαμβάνει τα εξής : 

α. Τέσσερα γραμμάρια και κάτω "φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο" 
όταν περιέχεζαι ως ανιχνεντικό συστατικό σε όργανα, 
β. "Εξαντλημένο ουράνιο" το οποίο έχει άδικά ταραχθεί για τις ακόλουθες 
πολιτικέ; μη πυρηνικές χρήσεις 
1 Θωράκκηι 

2. Συσκευασία, 

3. Έρμα, μάζας όχι μεγαλύτερες των /00 

4. Αντίβαρο, μάζας όχι μεγαλύτερης των 100 
γ. Κράματα με θόριο σε ποσοστό κάτω του 5%. 

ά Κεραμικά προϊόντα με θόριο, κατασκευασμένα για μη πυρηνικό} χρήση. 


"Ειδικά σχάσιμα υλικά”. 

Σηυείκιπυ Το σημείο 00)02 δεν υπάγει σε έλεγχο τις ποσότητες μέχρι και τεσσάρων "ενεργών 
γραμμαρίων" όταν περιέχονται ως σνιχνευτικό συστατικό σε όργανα. 

Δευτέριο. βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερΐου) και άλλες ενώσεις δευτερΐου, καθώς και μείγματα 
και διαλύματα τα οποία περιέχουν δευιέριο, όπου η ισοτοπική αναλογία δευτερΐου προς 
υδρογόνο υπερβαίνει το 1:5000 

Γραφίτης κατάλληλος για πυρηνική χ,ρήση, με καθαρότητα κάτω των 5ρρια "ισοδυνάμου βορίου" 
και πυκνότητα άνω του 1,5°/έην'. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ; ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1007 

Σιηιείωσν I : Το σημείο 1Σ004 δεν υπάγει σε έλ.εγχο τα ακόλουθα 

α. Κατασκευάσματα από γραφίν] με μάζα κάτω του / Κχ, εκτός από όσα 

έχουν σχεδιαστεί ή παρασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν σε 
πυρηνικό αντιδραστήρα, 
β. Γμαφιτόακονη. 

Σπαείωσν 2 : Στο σημείο 00)04, το Ισοδύναμο βορίου" (ΒΕ) ορίζεται ως το άθροισμα των 

ΒΕ. για τις προσμίξεις (,τ/.ην του ΒΕς. αφού ο άνθρακας δεν θεωρείται 
πρόσμιξη), συμπεριλαμβανομένου του βορίου, όπου : 
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00004 


00005 


0Ό 

ΟϋΟΟ! 

ΟΕ 

ΟΕΟΟΙ 


Σημείωση 2 συνέχεια 

8Ε- (ρριη) - ΟΕ * συγκέντρωση στοιχείου Ζ σε ρριη, 

σ ζ·"ί« 

ΟΕ είναι ο συντελεστής μειατροει/ς = -. 

α β Λ ζ 

και α 3 και σ ζ είναι αντιστοίχους σι όιατομές όεσμεύσεως θερμικών νετρονίων του 
φυσικού βορίου και του στοιχείου Ζ σε βαηι. ενώ Α α και Λ ζ είναι αντιστοίχως οι 
ατομικές μάζες του φυσικοί βορίου και του στοιχείου Ζ 

Ενώσεις ή σκόνες ειδικά κατασκευασμένες για την παραγαιγή διαφραγμάτων αερίου διαχύσεως, 
ανθεκτικές στη διάβρωση από το υΡ 6 (π.χ. νικέλιο ή κράμα με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60% 
και ανω κατά βάρος, οξείδιο του αλουμινίου και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδατανθράκων), 
με καθαρότητα 99,9% κατά βάρος και άνω και μέσο μέγεθος σωματιδίων κάτω των 10 
μικρομέτρων μετρημένο βάσει του προτύπου Β330 της Λιηοτϊεοη 8οείεΓν Γογ Τ«ιίη« αη<1 
Μαιεπαίε (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) (Α8ΤΜ) και με υψηλό βαθμό 
ομοιογένειας των σωματιδίων.” 


Λογισμικό 

"Λογισμικό” ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη”, "παραγωγή" ή "χρήση" 
προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν την κατηγορία. 

Τεχνολογία 

"Τεχνολογία" σύμφωνα με το σημείωμα για την Πυρηνική Τεχνολογία για την "ανάπτυξη”, 
"παραγωγή" ή "χρηση” προϊόντων που περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΥΛΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, "ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ" & "ΤΟΞΙΝΕΣ" 
ΙΑ Συστήματα, Εξοπλισμός και Εξαρτήματα 


1Α001 


! Α002 


ΙΑ003 


Εξαρτήματα από φθοριωμένα προϊόντα, ως εξής : 

α. Παρεμβύσματα, φλάντζες, σφραγιστικά ή πλωτήρες καυσίμου ειδικά σχεδιασμένα για "αεροπλάνα" ή 

διαστημικά σκάφη, κατασκευασμένα από οποιοόήποτε υλικό που ορίζεται στο σημείο 10009.β. ή 10009.γ, 
σε αναλογία 50 % και άνω. 


β Πιεζοηλεκτρικα πολυμερή και συμπολυμερή κατασκευασμένα από φθοριούχο βινυλιδένιο που ορίζεται στο 
σημείο 10009.α. : 

1. σε φύλλα ή σε φιλμ, και 

2. πάχους ανώτερου των 200 μιυ. 

γ. Παρεμβύσματα, σκάντζες, έδρες βαλβίδων, πλωτήρες ή διαφράγματα κατασκευασμένα από 

φΟοριοελαστοαερή περιέχοντα τουλάχιστον μία βινυλαιθερική ομάδα ως συστατική μονάδα, ειδικά 
σχεδιασμένα για "αεροπλάνα", διαστημικά σκαοη ή πυραύλους. 

Σιιιιείωσυ : Στο σημείο ΙΑΟΟΙ.γ. "πύραυλοι ” νοούνται πλήρη πυραυλικά συστήματα και μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη. 

“Σύνθετες" δοαές ή ελάσματα, που έχουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1Α202, 9Α0Ι0 ΚΑΙ 9Α110 


α. Οργανική "μήτρα" και είναι κατασκευασμένα από τα υλικά που ορίζονται στα σημεία 101)10.γ., 10010.6. ή 

ΙΟΟΙΟ.ε.. π 

β. Μια μεταλλική ή ανθρακική "μήτρα” και είναι κατασκευασμένα από ; 

1. Ανθρακούχα “ινώδη ή νηματώδη υλικά” με : 

α. "ειδικό συντελεστή” άνω των 10,15 χ 10 6 γπ, και 
β. "ειδική αντίσταση εφελκυσμού” άνω των 17,7 χ 10 4 γπ, ή 

2. Υλικά που ορίζονται στο σημείο ΙΟΟΙΟ.γ. 

Σίΐίΐ. I : Στο σημείο 1Λ002 δεν ελέγχονται σύνθετες δομές ή ελάσματα κατασκευασμένα από υλικά "ινώδους ή 

νηματώδους" άνθρακα όιαποτιαμένου με εποξικές ρητίνες, για την επισκευή στοιχείων αεροσκαφών ή 
ελασμάτων, εφόσον οι διαστάσεις όεν υπερβαίνουν το I σι'. 

Σιπι. 2 : Στο σημείο ΙΑ002 ύεν ελέγχονται τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για καθαρά 

πολιτικές εφαρμογές ως εξής: 
α. Αθλητικά προϊόντα 

β. Αυτοκινητοβιομηχανία 

γ. Βιομηχανία εργαλειομηχανών 

δ. Ιατρικές εφαρμογές. 

Προϊόντα από μη-φθορκομένες πολυμερείς ουσίες που ορίζονται στο σημείο 10008.α.3.. σε φιλμ, φύλλα, ταινίες ή 

ιμάντες, με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 


α. Πάχος ανώτερο των 0,254 ιηιτι, ή 

β. Επιχριόμενα ή ελασμένα με άνθρακα, γραφίτη, μέταλλα ή μαγνητικές ουσίες. 

Σου · Στο σημείο ΙΑ003 δεν ελ-έγχονται προϊόντα που είναι επιχρισμένα ή ελ,ασμένα μεχαλ.κά και έχουν 

σχεδιαστεί για την παραγωγή ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων. 
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1ΑΟΟ-Ι Εξοπλισμός και εξαρτήματα προστασίας και ανίχνευσης, εκτός εκείνων που ορίζονται 

στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων, ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 2Β351 ΚΑΙ 2Β352. 

α. Μάσκες αερίου, κάνιστρα διηθήσεως και εξοπλισμός απολύμανσής τους, που έχουν σχεδιαστεί ή 

τροποποιηθεί για την άμυνα κατά βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για 
πολεμική χρήση" ή παραγόντων χημικού πολέμου (0\ν) και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα τους, 

β. Προστατευτικές ενδυμασίες, γάντια και παπούτσια που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την 
άμυνα κατά βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για πολεμική χρήση” ή 
παραγόντων χημικού πολέμου (0\ν'), 

γ. Πυρηνικά, βιολογικά και χημικά (ΝΒΟ) συστήματα ανίχνευσης που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί 
για την ανίχνευση ή τον εντοπισμό βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για 
πολεμική χρήση" ή παραγόντων χημικού πολέμου (0\ν) και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα τους, 

Σηα : Στο σημείο ΙΑ 004 δεν ελέγχονται: 

α. Προσωπικά όοσίμετρα παρσκσλσύθιισης τι/ς ακτινοβολίας, 

β. Εξοπλισμός ο οποίος από το σχεδίασμά ή τη λειτουργία του περιορίζεται στην προστασία από 
κινδύνους που ιδιάζουν στις πολιτικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες στους τομείς των 
μεταλλείων, των λατομείων, της γεωργίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, της ιατρικής, η/ς 
κτι/νιατρικής, του περιβάλλ.οντος, της διαχείρισης αποβλήτων ή των τροφίμων. 

I ΑΟΟδ Προσωπικοί θώρακες και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους, εκτός εκείνων που παρασκευάζονται για 

να καλύπτουν στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφών ή τα ισοδύναμά τους ως προς την απόδοση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Στο σημείο 1Λ005 δεν ελέγχονται οι προσωπικές θωρακισμένες ενδυμασίες και τα εξαρτήματα τους, 
όταν συνοδεύουν τους χρήστες τους για π/ν προσωπική τους προστασία. 

Στο σημείο ΙΛ005 δεν ελ,έγχονται οι προσωπικοί θώρακες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν 
μετωπική προστασία μόνο από θραύσματα ή ωστικό κύμα από μη στρατια/τικά εκρηκτικά. 

! Α103 Επανακορεσμένα κατασκευαστικά στοιχεία από πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα, σχεδιασμένα για οχήματα 

εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή για πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 

1Α202 Σύνθετες δομές, πλην εκείνων πού ορίζονται στο σημείο 1Α002. οπό μορφή σωλήνων και ποο έχουν τα εξής δύο 

χαρακτηριστικά : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 9Α010 ΚΑΙ 9Α1Ι0. 
α. Εσωτερική διάμετρο μεταξύ 75 γππί και 400 ηυη, και 

β. Κατασκευασμένες από οιοδήποτε από τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" που ορίζονται στο σημείο ΙΟΟΙΟ,α. ή β. 
ή Ι0210.α. ή από ανΟρακούχα προ-εμποτίσματα που ορίζονται στο σημείο 102!0.γ. 

1Α225 Καταλύτες λευκόχρυσου ειδικά σχεδιασμένοι ή παρασκευασμένοι για ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ 

υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος. 
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1Α226 


ΙΑ227 


1Β 


ΙΒΟΟΙ 


Ειδικά συσκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό βαρέος ύδατος από κανονικό ύδωρ, 
και που έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 

α. Παρασκευασμένα από πλέγμα φωσφορούχου χαλκού (αμφότερα χημικά επεξεργασμένα για βελτίωση της 
διαβρεκτικότητας), και 

β. Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται σε πύργους απόσταξης εν κενώ. 

Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψηλής πυκνότητας (μολυβδύαλος ή άλλα) που έχουν όλα τα εξής 
χαρακτηριστικά και ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό πλαίσια : 

α. Πλευράς μεγαλύιερης του 0.09 πτ σε ψυχρή περιοχή, 
β. Πυκνότητας ανώτερης των 3 Εΐ/οην 1 · και 
γ. Πάχους 100 Ππτι ή ανώτερου. 

Τ(~Λ'ΐκή παοαπηοηση: 

Στο σημείο ΙΑ227. ο όρος «ψυχρή περιοχή» αφορά ττ; διαφανή επιφάνεια του παραθύρου που είναι εκτεθειμένη στη 
χαμηλότερη στάθμη ακτινοβολίας σύμφωνα με ι?/ν εφαρμογή του σχεδίου. 


Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 


Εξοπλισμός για την παραγωγή ινών, προ-εμποτισμάτων. προ-μορφωμάτων ή "συνθέτων" όπως ορίζονται στα 
σημεία IΑ002 ή 10010. ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό αυστατικα και εξαρτήματα : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1Β10Ι ΚΑΙ 1Β201. 


α Μηχανές περιέλιξης νημάτων στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιςης και περιέλιςης ινών 
συντονίζονται και προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άςονες, ειδικά σχεδιασμένες για την 
κατασκευή "σύνθετων” δομών ή ελασμάτων από "ινώδη ή νηματώδη υλικά”, 

β Μηχανές τοποθέτησης ταινιών ή τοποθέτησης καλωδίων των οποίων οι κινήσεις ρύθμισης και τοποθέτησης 
ταινιών, καλωδίων ή φύλλων συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, ειδικά 
σχεδιασμένε; για την κατασκευή "συνθέτων" πλαισίων αεροσκαφών ή πυραυλικών κατασκευών, 

Σπι. : Στο σημείο ΙΒΟΟΙ.β. "πυραυλικά " νοούνται πλήρη συστήματα πυραύλων και μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών. 

ν. Μηχανές ύφανσης πολλαπλών κατευθύνσεων και πολλαπλών διαστάσεων ή μηχανές πλεξίματος, όπου ^ 

συμπεριλαμβάνονται και οι προσαρμογές καθώς και τα σύνεργα μετατροπής, για την ύφανση και το πλέςιμο 
ινών στην παραγωγή “συνθέτων δομών", 

Σηιι, : Στο σημείο ΙΒΟΟΙ.γ. δεν ελ.έγχονται οι μη τροποποιημένες για τις προανσφερόμενες τελικές 

χρήσεις μηχανές κλ.ωστούψαντουρ·/ίας. 
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1Β001 


1Β002 


ιβοο:> 


1Β101 


συνέχεια 


5. Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για την παραγωγή ενισχυτικών ινών, ως εξής : 

1. Εςοπ/,ισμός μετατροπής πολυμερών ινών (όπως από πυλυακρυλονττρίλια. από ρεγιόν. από φυσικές 
ρητίνες ή πολυκαρβοσιλάνια) σε ΐνες άνθρακα ή ίνες σιλικονούχων καρβιδίων 
συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού τάνυσης ινών εν θερμώ, 

2. Εξοπλισμός για την χημική εναπόθεση ατμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά νηματώδη 
υποστρώματα, για την παραγωγή ινών σιλικονούχων καρβιόίων, 

3. Εξοπλισμός υγρός ύφανσης αδρανών κεραμικών (όπως οξειδίων του αλουμινίου), 

4. Εξοπλισμός μετατροπής προδρόμων ινών που περιέχουν αλουμίνιο σε ίνες αλουμίνας με εν θερμώ 
επεξεργασία, 


ε. Εξοπλισμός παραγωγής προ-εμ.τοτισμάτων όπως ορίζονται στο 10010.ε., με τη μέθοδο της εν θερμώ 
έγχυσης, 

στ. Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου ικανός -για τον έλεγχο ελαττωμάτων, τριών διαστάσεων, που 
χρησιμοποιεί τομογραφία υπερήχων ή ακτινών X, ειδικά σχεόιασμένος.για "σύνθετα" υλικό 


Συστήματα και εξαρτήματα τους, ειδικά σχεδιασμένα για την αποφυγή μόλυνσης και ειδικά σχεδιασμένα για την 
παοαγωγή κραιιάπον μετάλλων, σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή κραματικών υλικών, όπως ορίζονται στα σημεία 
Ι0002.α.2„ 1ΟΘ02.β. ή 10002-γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΙΒ102 


Εργαλεία, μήτρες, καλούπια ή εξαρτήματα για "υπερελπιστική διαμόρφωση” ή για "συγκόλληση με διάχυση" 
("ϋίίΓυείοη ί>οηάίη 2 '') τιτανίου ή αλουμινίου ή κραμάτων τους ειδικά σχεδιασμένα για την παραγωγή : 
α. Πλαισίων αεροσκαφών ή αεροδιαστημικών, 

β. Μηχανές "αεροσκαφών" ή αεροδιαστημικών, ή 

γ. Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα για τα εν λόγω πλαίσια ή τις μηχανές. 


Εξοπλισμός, πλην αυτού που ορίζεται στο σημείο 1ΒΟΟΙ, για την "παραγωγή" δομικών συνθέτων, ως εξής, και 
ειδικά σχεδιασμένων κατασκευαστικών μερών και εξαρτημάτων γι' αυτόν : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΙΒ201. 


: Κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα που ορίζονται στο σημείο ΙΒ101 περιλαμβάνουν καλούπια. 

μαντρέλ.ια, μήτρες, εςαρτήματα και εργαλεία για εκτύπωσΐ] π ρομοριραιμάτων, για ψινΐρισμα, για έγχυση, 
για σνντηςη ή συγκόλληση σύνθετων όομών, ελ,ασμάτοον και προϊόντων τους. 


α. Μηχανές περιέλιξης νημάτων των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιςης και περιέλιξης ινών 

μπορούν να συντονίζονται και προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άπονες, σχεδιασμένες για την 
παραγωγή συνθέτων δομών ή ελασμάτων από ινώδη ή νηματώδη υλικά και για τον συντονισμό και τον 
προγραμματισμό ελέγχων. 
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! 13101 


1Β102 


1Β115 


συνέχεια 

β Μηχανές τοποθέτησης ταινιών των οποίων οι κιν ήσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης ταινιών και φύλλων 
μπορούν να συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άςονες, σχεδιασμένες για την 
κατ&( 7 κευή συνθέτων ττλαισίων αεροπλάνων και 1 πυραύλων , 

γ. Εξοπλισμός σχεδιασμένο; ή τροποποιημένος για την "παραγωγή” "ινωδών ή νηματωδών υλικών ως εςής . 

I Εξοπλισμός για την μετατροπή πολυμερών ινών (όπως πολυακρυλονιτρίλια. ρεγιόν ή 

πολυκαρβοσιλάνια) συμπεριλαμβανομένου και ειδικού μηχανισμού για το τάνυσμα ινών εν θερμώ, 

2. Εξοπλισμός εναπόθεσης ατμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά ινώδη υποστρώματα. 

5. Εξοπλισμός υγρός ύφανσης σε αδρανή κεραμικά (όπως οξείδια του αλουμινίου). 

δ. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την επεξεργασία επιφάνειας ειδικών ινών ή για την 
παραγωγή προ-εμποττσμάτων και προ-μορφωμάτων που ορίζονται στο σημείο 90 10. _ 

3η,. .· Το σημείο I ΒΙΟΙ.δ- περιλαμβάνει έλ.αστρα. τεντωτι'ιρες. εξοπλισμό επίχρισης, εςοπ/.ισμο κοπι)ς 

και ύιατρητικά μηχανήματα 


"Εξοπλισμός παραγωγής" μεταλλικών κόνεων, πλην του αναφερύμενου στο σημείο ! Β002. χρησιμοποιήσιμος 
νια την "παρανωγή”, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σφαιρικών ή σταγονιδιοποιημένων υλικών προσδιοριζόμενων 
στα σημεία ΙΟΟΙ1.x 10011.ϋ, ΙΟ11Ι.α.1, ΙΟ 11 ό.2. ή στους Ελέγχους Στρατιωτικών Αγαθών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Β)- και σημείο 1Β115,(5. 


Το σημείο 1Β102 περιλαμβάνει: 

α. Γεννήτριες πλάσματος {με πίδακα νψίσυχνον τόξου) για π;ν απόκτηση έκπτυατωνη σφαιρικών 
μεταλλικών κόνεων με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλλον αργοώ'ύδατος. 
β. Ηλ.εκπροπαλ.μικό εξοπλ ισμό χρησιμοποιήσιμο για την α,τόκτγοτ; έκπτυστων ή σφαιρικών 

μεταλλικών κόνεων με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλ/.ον αργού/ϋδατος. 
γ. Εξοπλισμό χρησιμοποιήσιμο για π/ν "παραγωγή" σφαιρικών κόνεων αργίλιου με κονιοποίηση 
πήγματος εντός αδρανούς μέσου (π.χ. αζώτου). 


Ιε οπλισμός, πλην του αναφερόμενου στα σημεία 1Β002 κατ 1Β102, για την "παραγωγή” προωθηττκών και συστατικών 
μα προωΟηττκά, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία για τον σκοπό αυτό. 


"Εξοπλισμός παραγωγής" για την "παραγωγή", διαχείριση ή αποδοχή δοκιμών υγρών προωθητικών και 
συστατικών προωθηττκών που προσδιορίζονται στα σημεία ΙΟΟΙ Ι.α.. 10011.0.. 10Π 1 ή στο Μιΐιιατν Οοοάε 
ΟοηΙΓοΙί, 


"Εξοπλισμός παραγωγής”, για την "παραγωγή", διαχείριση, ανάμιξη, παλαίωση, εντύπωση, εμπιεση, τορνευση, 
εκπίεση ή αποδοχή δοκιμών στερεών 
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1Β115 


ΙΒ1Ι6 


1Β1Ι7 


1ΒΠ8 


1Β119 


β συνέχεια 

•τροωθητικών και συστατικών πρσωθηπκών που προσδιορίζονται στα σημεία Κ701 Ι α, 1(7011 β 10111 Λ 
στο Μϊίίΐατν Οοοάδ ΟοπιτοΙέ. ” ' κ '’ 

-ϋίέ. ■ Το <η;μείο 1Β115. ί> <5εν θέτει υπό έ/.εγχο τους αναμικν'φε; παρτίδων, τους αναμικτήρες 

συνεχούς ροής και τους μυλους ρενστ?)ς ενέρ·/ει ας. Για τον έλεγχο των αναμικτήρων παρτίδων. 
/ΰ / σννΒΧ °^ ς αν ^ Η, '· , ίν *«« των μύλων ρευστής ενέργειας β/.. σημεία ΙΒΗ7. 

*~} α εξοπ/,ισμό ειδικά σχεδιασμένο -μα. π/ι· παραγωγή στρατιωτικών αγαθών, βλέπε Χίίίΐΐαη 
Ο 0005 Οο/ητοΐε. 

Σηιμ_2 : Στο σημείο ΙΒ115 δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός για την "παραγωγή" διαχείριση και αποδοχή 

δοκίμων καρβιδίων βορίου. 

Ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για την παραγωγή πυρολυιικώς λαμβανομένων υλικών εισαγομένων σε μήτρες, 
μαντρέλια, ή άλλα υποστρώματα από πρόδρομα αέρια που αποσυντίθενται μεταςτ) 1.573 Κ (1300° Ο έως 3 173 Κ 
(2900° Ο) και σε πιέσεις από 130 Ραέως 20 λΡα, 


Αναμικτήρες παρτίδων με πρόβλεψη για ανάμιξη υπό κενό σε πιέσεις από 0 έως 13.326 λΡα και ικανότητα ελέγχου 
της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμιςης και με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά ; 

α. Συνολική ογκομετρική χωρητικότητα 110 λίτρων και άνω. και 
β. Τουλάχιστον έναν έκκεντρο αναμικτήρα/ζυμωτήρα. 

Αναμικτήρες συνεχούς ανάμιξης με πρόβλεψη γι α ανάμιξη υπό κενό σε πιέσεις από 0 έως 13,326 λΡα και ικανότητα 
εΛεγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμιξης και με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Συνολική ογκομετρική χωρητικότητα 110 λίτρων και άνω, και 
β. Τουλάχιστον έναν έκκεντρο αναμικτήρα/ζυμωτήρα. 

.Μύλοι ρευστής ενέργειας χρησιμοποιήσιμοι για το άλεσμα ή τη λειοτρίβηση ουσιών προσδιοριζόμενων στα σημεία 
Κ,ΟΠ.α., 10011.6., ΙΟΙΠ ή στοΜϊΙϊΙαιγΟοοάχΟοπιτοΙί. 


IΒ201 


Μ ηχανές περιέλιξης νημάτων, εκτός αυτών που ορίζονται στο σημείο 1Β001 ή IΒ101, και συναφής εξοπλισαόέ, ως 
εςης: ... 


Μηχανές περιέλιξης νημάτων με όλα τα εςης χαρακτηριστικά : 

1. Στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και 
προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, 

2. Ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων δοαών ή ελασιιάτων από "ινώδη ή νηματώδη 
υλικά" και 

_ν Ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών ροτόρων διαμέτρου μεταςύ 75 και 400 πιπι και μήκους 600 

πιπι ή άνω. 

Για ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού καθώς και τα σχετικά μαντρέλια ακρίβειας νια τις μηχανές 

περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β20Ι .α. 

Για μαντρέλια ακρίβειας για τις μηχανές περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β201 .α. 
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ΙΒ225 

1Β226 


ΙΒ227 

13228 


1Β229 


Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 250 § φθορίου την ώρα. 

Ηλείαρομαγνηττκοί διαχωριστές ισοτόπων σχεδιασμένοι για ή εφοδιασμένοι με απλές ή πολλαπλές πηγές ιόντων, 
ικανοί να παράγουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων 50 πτΑ και άνω. 

Σιηι Το σιιμείο ΙΒ226 περιλαμβάνει διαχωριστές . 

α Για τον εμπλουτισμό σταθερών ισοτόπων, 

β Με πηγές ιόντων και συλλέκτες τόσο σε μαθητικά πεδία όσο και σε συστι/ματα στα οποία οι 
διαχωριστές αυτοί ευρίσκονται εκτός πεδίου 


Μετατροπείς για τη σύνθεση αμμωνίας ή μονάδες σύνθεσης αμμωνίας στις οποίες το αέριο σύνθεσης (άζωτο και 
υδρογόνο) λαμβάνεται από μία ανταλλακτική στήλη υψηλής πίεσης αμμωνίας'υόρογόνου και η παραγόμενη 
αμμωνία επιστρέφει στην προαναφερόμενη στήλη. 


Αποστακτικές κρυογονικές στ η λες υδρογόνου που διαθέτουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 


α. Σχεδιασμένες για λειτουργία σε εσωτερικές θερμοκρασίες 35 Κ (-238° 0) ή λιγότερο, 

β. Σχεδιασμένες για λειτουργία με εσωτερική πίεση από 0.5 έως 5ΜΡα (5 έως ί0 ατμόσφαιρες), 

γ. Κατασκευασμένες είτε: 

1. Από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 και με ωστευτιτικό μέγεθος κόκκου Α$ΤΜ (ή ισοδύναμου 
προτύπου 5 ή μεγαλύτερο, ή 

2. Από ισοδύναμα υλικά που είναι και κρυογονική και συμβατά υδρογόνου, και 
δ. Εσωτερικής διαμέτρου 1 τη και άνω και πραγματικού μήκους 5 σι ή άνω. 

Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, και τα εσωτερικά εξαρτήματα επαφής τους, ως εξής : 


Σιιιι . - Για στήλες- ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την παραγωγή βαρέος ύδατος βλέπε 0Β00-). 

α. Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου. με δίσκους, με ό/.α τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 2 ΜΡα ή άνω, 

2. Κατασκευασμένες από ανθρακούχο χάλυβα με ωστευτιτικό Α5ΤΜ (ή ισοδύναμου προτύπου μέγεθος 
κόκκου 5 ή άνω. και 

3 Με διάμετρο 1,3 ητ ή άνω, 

β Εσωτερικά εξαρτήματα επαφής γτα τις ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου. με δίσκους, που ορίζονται 
στο σημείο ΙΒ229.α. 

Τγλίκιι παοαττίρηση 

Τα «εσωτερικά εςαρπ}ματα επαφής» των στιμ.ών είναι αρθρωτοί δίσκοι με πραγματική ολικι ; διάμετρο ■. ο τη 
και άνω. και είναι σχεδιασμένοι για να διευκο/.ύνουν την επαφή σε αντίστροφη ροή και κατασκευασμένοι από 
ανοςείότυτονς χάλυβες με περιεκτικότιγτα άνθρακα 0,03 % το πολύ. Μπορούν να είναι διάτρητοι δίσκοι, δίσκοι 
με βαλβίδες, ημισφαιρικοί δίσκοι παφλασμού και δίσκοι πλέγματος ιιιεόο. 
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[Β23Ι 


1Β232 


Αντλίες ικανές για την κυκλ,οψόρηση διαλυμάτων πυκνών ή αραιωμένων κατολυτών αμιδίου του καλίου σε υγρή 
αμμωνία (ΚΝΗ ; /ΝΗ 5 ), με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αεροστεγείς (δηλαδή ερμητικά σφραγισμένες), 
β. Απόδοσης άνω του 8.5 πτ’Λι. και 
V Με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά : 

I. Για πυκνά διαλύματα αμιδίου του καλιού (1 % και άνω), πίεση λειτουργίας 1.5-60 ΜΡα, ή 
Για αραιά διαλύματα αμιδίου του καλίου (κάτω του I %), πίεση λειτουργίας 20-60 ΜΡα. 

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτιου και εξοπλισμός τους, ως εςής ; 

α. Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής, ανάκτησης, εξαγωγής, συγκέντρωσης ή χειρισμού τριτιου. και 
εξοπλισμός ως εξής : 

β. Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτιου. ως εξής : 

1 Μονάδες ψύξης υδρογόνου ή ήλιου με δυνατότητες ψύξης 23 Κ (-250°Ο και κάτω, με δυνατότητα 
απομάκρυνσης θερμότητας μεγαλύτερη των 150 νν. 

Συστήματα αποθήκευσης ή καθαρισμού ισοτόπων του υόρογονου χρησιμοποιούντο μεταλλικά 
υδρίδια ως μέσα αποθήκευσης ή καθαρισμού. 


Στροβιλοόιαστολείς ή συστήματα στροβιλοδιαστολέως συμπιεστού μετά εξής δύο χαρακτηριστικά : 


α. Σχεδιασμένοι για λειτουργία κάτω των 35 Κ (λίοδ^Κ), και 
β. Σχεδιασμένοι για απόδοση διέλευση άνω των Ι000)ί®/1ι. 


IΒ233 


Εγκαταστάσεις, ή εργοστάσια για τη διαχώριση ισοτόπων λιΟίου και εξοπλισμός τους, ως εξής ; 



α. Εγκαταστάσεις ή εργοστάσιά για τη διαχώριση ισοτόπων λιΟίου. 

β. Εξοπλισμός για τη διαχώριση ισοτόπων λιΟίου, ως εξής : 

1. Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού ειδικά σχεδιασμένες για αμαλ.γάματα λιΟίου. 

2. Αντλίες αμαλ.γάματος υδραργύρου ή λ.ιθίου. 

3. Στοιχεία ηλεκτρόλυσης αμαλ.γάματος λ.ιθίου, 

4. Εξατμιστήρες πυκνού διαλ.ύματος υόροςειδίου του λ.ιθίου. 
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10 Υλικά 

Τεχνική Σηιιείωση : 

Μέταλλα και κράματα : 

Εκτός αντίθετης μνείας οι λύρας "μέταλλα" και "κράματα* στο σημείο 10)01 έως ΙΟ) 12 καλ.ύπτουν φυσικές και 
ημικατεργασμένες μορφές. ως εξής: 


Φυσικές μορφές : 

Άνοδοι, σφαίρες, ράβδοι {συμπεριλαμβανομένων ράβδων με εγκοπές και συρμάτινων ράβδων}, χελώνες σιδήρου, 
τροχίλοι, χελώνες σφυρήλατου σιδήρου, πλίνθοι, συσσωματώματκς, κάθοδοι, κρύστα/^.α, κύβοι, δίσκοι, κόκκοι, όγκοι 
μετάλλου, σβώλοι, μικροί και μεγάλοι» χελώνες, σκόνη, ροόέλλ.ες, σκάγια, πλώκες, τεμάχια μεταλλεύματος, μάιες, 
λ.επτές ράβδοι. 

Ημικατεργασμένες μορφές (επικολυμένες, ελ.ασματοποιημένες, αυλ.ακωμένες, πεπιεσμένες ή όχι) - 
α. Σφυρήλ.ατα ή επεξεργασμένα μέταλλα παρασκευασμένα με έλ.ασί}. σνρμάτοποίηση. διαμόρφωση με ώθΐ]ση σε 
μήτοα, σφυρηλ.άτη σ?/ Γ εξύ/.αση με κρούσΐ), συμπίεση, χονδροποίηση, τεμαχισμό και κονιοποίηση, δη/.. .' γωνίες, 
αγωγοί, κύκλοι, δίσκοι, σκόνη, λ.έπια, λεπτά φύλλα, σφυρηλατήσεις, ελάσματα, κόνις, πεπιεσμένες μορφές, 
ταινίεζ, ελ,αΌ}ρια. ράβδοι (σνμπεριλ.αμβανομένων γυμνών συγκολ.ημίτνων ραβόθ)ν), συρμάτινων ράβδων και 
συρμάτων εξελάσεως, τομές, σχήματα, φύλλα, λωρίδες και σωλήνες (συμπεριλαμβανομένων κοίλων διατομών 
κνκλ.ικής και τετραγωνικής μορφής) καθώς και με κιτ.·ά παραγώμπνα δι' ελ.ξης ή δι’ εςέ/.ασης, σύρματα, 
β. από υλικό παραγόμενο με χύσιμο σε άμμο, κολούπια, μέταλλα. εκμαγεία ή όλλ.α είδη καλ.ουπιών 

σνιχπεριλαμβανομένου του χυσίματος υψηλής πιέσεως, συνζετιρ/μέ'νων μορφών και μορφών που παράγονται 
από π/ν μεταλλουργία των κόνεων 

Ο στόχος του ελ.έγχου δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται με τ>/ν εξαγωγή μορφών που δεν απαριθμούνται και που 
δήθεν αποτελ.ούν τελικά προϊόντα, αλλά οττ/ν πραγματικότητα είναι φυσικές ή ημικατεργασμένες μορφές. 

1 ΓΟΟ 1 Υλικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν ως απορροφητές ηλεκτρομαγνητικων κυμάτων ή πολυμερή εγγενούς 

αγωγιμότητας ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΓ10Ε 


Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων ανώτερων των 2X ΙΟ 5 Ηζ αλλά όχι ανώτερων των 3 χ ΙΟ 1 ” Ηζ. 

Συ μ. 1. : Το σημείο ΐΟΟΟΙ.α. δεν ελέγχει : 

α. Απορροφητικά από τρίχας κατασκευασμένα από φυσικές ή συνθετικός ινες, περιεχονχα 
μη μαγνητική φόρτίσιμ 

β. Απορροφητικά μη εμφανίζοντα μαγνητική απώλεια και των οποίων η επιφάνεια 

πρόσπτωσης δεν είναι επίπεδη, πεμάαμβάνοντα επιφάνειες υπό μορφή πυραμίδας, 
κώνου, κυματοειδείς και με ακμές, 
γ. Επίπεδα απορροφητικά με τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. Κατασκευασμένα από : 

α. Αφρώδη πλαστικά υλ,ικά (εύκαμπτα ή μη-εύκαμπτα) με φόρτίσΐ} 

άνθρακα.ή οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και συνδετικών, 
παρέχοντα ηχώ ανώτερη του δ % σε σχάση με χ α μέταλλα, σε εύρος 
ζώνης ανώτερης του ± 15 % από την κεντρί κι} συχνότητα σ/ς 
προσπίππουσας ενέργειας και μη ικανά να ανθέςουν σε θερμοκρασίες 
πέραν των 450 Κ (177° Ο), ή 
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β. Κεραμικά υλικά παρέχοντα ηχώ μετγσλ.ύτερη του 20 % αε αχέτη] με τα 
μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του - 15 % αττό ν/ν κεντρική 
συχνότητα ττ/ς προσπιπτουαας ενέργειας, και μη ικανά να ανθίζουν σε 
θερμοκρασίες υζερβαίνουσες τους 800Κ (52 7° Ο. 

Τεχνική παοαη'ιαρση : 

Τα όείγμστα των δοκιμών απορράφι;τη;ς στο σημείο ΙΣΟΟΙ.α. σημείωση Ι.γ.1. 
πρεπει να είναι ένα τετράγωνο ς τουλάχιστον μηκών κύματος από την κεντρικό} 
συχνότητα, κατά π/ν ττλευρά. και τοποθςπ/μένα στο ευρύτερο ττεδίο του 
στοιχείου ακτινοβό/.ηατ]ς. 

2. Αντίσταση εφελκυομού μικρότερη του 7χ 10 ύ .Υ,τη', και 

3. Αντίσταση σύνΟλιψηςμικρότερη του 14 χ 10 Λ Χ/πι', 


[), Επίπεδα απορροφητικά κατασκευασμένα από συντετηγμένο σιδηρίν / (φερρίτη), με: 

1. Ειδικό βάρος ανώτερο του 4,4. και 

2. Μέγισπ/ θερμοκρασία λειτουργίας 548 Κ (275° Ο). 

ι ίττοτε στη Σημείωση 1 του σιιμειου ΙΟΟΟΙ.α. δεν απαλλάσσει μαγνητικά υλικά από του να 
προσφέρουν απορρόφηση όταν περιέ'/ονται σε χρώματα. 


β· Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων που υπερβαίνουν το 1.5 χ 10 14 Ηζ αλλά είναι κατώτερες των 3,7 χ ΙΟ 14 
Ηζ, αδιαφανή στο ορατό φως. 

γ. Πολυμερή υλικά εγγενώς αγώγιμα με «ηλεκτρική αγωγιμότητα που υπερβαίνει σε γενικές γραμμέε» τις 

10.000 5/ά1 (5ικπίίτηε ανα μέτρο) ή με «επιφανειακή ειδική αντίσταση» μικρότερη των 100 οδιυ/τετράνωνο, 
κατασκευασμένα από οποιοόήποτε από τα παρακάτω πολυμερή : 

1. Πολυανιλίνη, 

2. Πολυπυρρύλιο, 

3. ΠολυΟειοφένιο, 

4. Παλυφαινυλένιο-βινυλένιο, ή 

3. ΠολυΟειενυλένιο-βινυλένιο. 

Τε'/ΧΊκΰ παρατήρηση : 

Η «γενική η/χκτρική ατ/ωγιμότητα» και η «επιφανειακή ειδικι} αντίσταση» προσδιορίζονται με βάση π/ν 
προδιαγραφή Α5Τλ( 0-257 ή 70/. λ η ισοδύναμη. 


Κράματα μετάλλ,ων, σκόνη μεταλλικών κραμάτων ή κραιιατικά υλικά ως εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10202. 

1' 7 μ : Στο σημείο ΪΣ002 δεν ελέγχονται κράματα μετάλλων, σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υ/.ικά 

για υποστρώματα επίχριστ/ς. 

α. Μεταλλικά κράματα ως εξής : 

1. Κράματα νικελίου ή τιτανίου υπό μορφή αλουμινιδίων, υπό ακατέργαστη ή ημιεπεέεργασμένη 
μορφή, ως εςής: 

α. Λλουμινίδια του νικελίου τεριέχοντα 15 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και έως 38 % κατά 
βάρος αργιλίου, καθώς και τουλάχιστον ένα πρόσθετο στοιχείο κράματος, 

β. Αλουμινιδια του τιτανίου περιέχοντα 10 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και τουλάχιστον ένα 
στοιχείο κράματος. 
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2. Μεταλλικά κράματα, κατασκευασμένα από σκόνη μετιιλλικών κραμάτων ή σωματιδιακύ υλικό όπως 
ορίζεται στο σημείο !0002.β., ως εξής : 

α. Κράματα νικελίου με : 

1. Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10.000 ωρών και άνω, σε 923 Κ (650° Ο) και σε τάσεις 676 
ΜΡα, ή 

2. Καμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10.000 κύκλων και άνω. σε 823 Κ (550° Ο), με μέγιστες 
τάσεις 1.095ΜΡα. 

β. Κράματα νιοβίου με : 

1. Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10.000 ωρών και άνω. σε 1,073 Κ (800° ΟΙ, με τάσεις 400 ΜΡα. 

ά 

2. Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10.000 κύκλων και άνω, σε 973 Κ (700° Ο), με μέγιστες 
τάσεις 700 ΜΡα, 

γ. Κράματα τιτανίου με : 

1. Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10 000 ωρών και άνω. σε 723 Κ {450° Ο. με τάσεις 200 ΜΡα. ή 

2. Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10,000 κύκλων και άνω, σε 723 Κ (450® 0), με μεγίστες 
τάσεις 400 ΜΡα, 

5. Κράματα αλουμινίου με αντίσταση ειρελκυσμού . 

1. 240 ΜΡα και άνω, σε 473 Κ (200° Ο), ή 

2. 41 3 ΜΡα και άνω, σε 298 Κ (25° Ο), 

ε. Κράματα μαγνησίου με αντίσταση εφελκυσιιού 343 ΜΡα και άνω και ταχύτητα διάβρωσης 

μικρότερη του Ιπιιπ/έτος, σε υδατικά διαλύματα χλωριούχου νατρίου 3 %. μετρούμενη σε συμφωνία 
με την προδιαγραφή Α5ΤΜ 0-31 ή αντίστοιχη εθνική ισοδυναμία. 


/ Τα μεταλλικά κράματα που προσδιορίζονται στο σημείο I (2002.α. είναι αυτά που περιέχουν υψηλότερα 

κατά βάρος ποσοστά του αναφερόμενου μετάλλου από οποιοόήποτε άλλο περιεχόμενο στοιχείο. 

2. Η αντοχή (ζωή) σε ρήξη λ.όγω τάσης πρέπει να μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή Λ3ΤΜ Ε-139 ή 
αντίστοιχη. 

3. Χαμηλός κύκλ.ος ζωής σε καταπόνηση μετράται σε συμφωνία με την προδιαγραφή Λ5ΤΜ Ε-606 

' Κεεοηιτηεηάεά ΡεαεΙϊεε _/ογ (ζοηεΐαηΙ-ΑηιρΙίΙιιάε έονν-Ονείε Ταιί§ιιε Τεειίηβ ’ ή εθνική ισοδύναμη. Η 
δοκιμασία όιενεργείται κατά τον άξονα με μίση σχέση τάσης ίση προς I και συντελεστή συγκέντρωσης 
τάσης (Κ) ίσο προς I. Ως μέση τάση ορίζεται η μεγίστη τάση μείον την ελάχιστη τάση δια τηςμέ-γιστης 
τάσης. 
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β Σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδιακό υλικό από υλικά που ορίζονται στο σημείο ΙΟ)02.α., ως εξής 
!. Παραγόμενες με οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθέσεις : 

Τε/νικιί τταοαηιοιι/ηι : 

Το X ισούται με ένα ή περισσότερα κραματικά στοιχεία. 

α. Κράματα νικελίου (Νί-ΑΙ-Χ, Νί-Χ-ΑΙ) κατάλληλα για εξαρτήματα ή μέρη στροβιλομηχανών, 
δηλαδή με λιγότερα των 3 μη-μεταλλικών σωματιδίων (που εισάγονται κατά την παραγωγική 
διαδικασία μεγαλύτερα των 100 μικρομέτρων σε 10’ κραμαπκά σωματίδια, 

β. Κράματα νιοβίου (Νδ-ΑΙ-Χ ή Ν6-Χ-ΑΙ. Νδ-δί-Χ ή Νό-Χ-δϊ, Νή-Τί-Χ ή Νό-Χ-Τί), 

γ. Κράματα τιτανίου (Τί-ΛΙ-Χ ή Π-Χ-Λ1), 

δ. Κράματα αλουμινίου (Α1-Μ§-Χ ή ΛΙ-Χ-Μδ, Α!-Ζπ-Χ ή ΑΙ-Χ-Ζπ, ΑΙ-Ρε-Χ η ΛΙ-Χ-Ρμ), ή 

κ Κράματα μαγνησίου (Μρ-Αί,-Χ ή Μς-Χ-ΛΙ), και 

2, Παραγόμενα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες : 
α. "Ψεκασμό εν κενώ", 

β. “Ψεκασμό αερίου", 

7 "Κυκλικό ψεκασμό”, 

6. "Ράντισμα βαφής”, 

ε. "Κλώση τήγματος" και "κατακερματισμό”, 

ζ. "Διαχωρισμό τήγματος" και “κατακερματισμό”, ή 

η. "Μηχανική κραματοποίηση", 

γ. Κραματικά υλικά, υπό μορφή μη κατακερματισμένων φολίδων, ταινιών ή ραβδίων παραγομένων σε 
ελεγχόμενο περιβάλλον με "ράντισμα βαφης", "κλώση τήγματος" ή "διαχωρισμό τήγματος", που 
χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδιακού υλικού όπως ορίζεται 
στο σημείο 1€002.β. 

Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Αρχική σχετική διαπερατότητα 120.000 και άνω και πάχος 0,0ό τηοι και άνω, 

Τεγνικΰ παοατνοπσν : 

Η μέτρηση Ό;ς αρχικής διαπερατότητας πρέπει να πραγματοποιείται σε πληροίς ανεπτημένα υλικά. 
β. Κράματα μάγνητικού μετασχηματισμού με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. Κορεσμό μάγνητικού μετασχηματισμού ανώτερο των 5 X ΙΟ - *, ή 

2. Μαγνητο-μηχανικό συντελεστή ζεύζης (ίτ) ανώτερο του 0,8, ή 
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V Αμορφες ή 'νανοκρυοτάλλινες' κραματικές ταινίες με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά ; 

1. Περιεκτικότητα σε σίδηρο, κοβάλτιο ή νικέλιο ιουλάχιστον 75 %, 

2. Μαγνητική επαγωγή κορεσμού (β 5 ) 1,6 Τ και άνω και 
3 Οποιοδήποτε από ία ακόλουθα ' 

α. Πάχος λωρίδων 0.02 αιπι και κάτω, ή 
β. [ίλεκτρική ειδική αντίσταση 2 X Ι0" 1 οδοί ετη και άνω 
77/νυ.ά ζσηαπ'ιραση . 

Τα νανοχ-ρυστάλϋνα' υλικά στο ί €003.·/. είναι τα υλικά μετ/έθους κρυοτάλμ.ου έως· και ΤΟ πηι όπως ορίζεται με 
ζερίθλασί] αχτίνων X. 


Κράματα ουρανίου-πτανίου ή κράματα βολφραμίου με "μήτρα" βασιζόμενη σε σίδηρο, νικέλιο, ή χαλκό, με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 


α. Πυκνότητα ανώτερη του 17,5 §/ότη 3 , 
β. Όριό ελαστικότητας ανώτερο του 880 ΜΡα, 
ν. Απώτερη αντίσταση εφελκυσμού ανώτερη των 1.270 ΜΡα. και 
δ. Επιμήκυνση ανώτερη του 8 %. 


"Υπεραγώγιμοι” "σύνθετοι” αγωγοί σε μήκη ανώτερα των 100 ηι ή μάζα ανώτερη των 100 ί, ως εξής : 

α. Πολυ-νηματικοί "υπεραγώγιμοι” "σύνθετοι" αγωγοί περιέχοντες ένα ή περισσότερα νήματα νιοβίου- 

τιτανίου : 

1. Ενσωματωμένα σε μια "μήτρα" πλην αυτών που αποτελούνται από χαλκό ή χαλκοφόρες μικτές 
"μήτρες", ή 

2. Με επιφάνεια όιατομής μικρότερη του 0.28 X 10 γοπτ (6 μικρόμετρα σε διάμετρο, για τα 
στρογγυλά νήματα), 

β. "Υπεραγώγιμοι” “σύνθετοι" αγωγοί αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα "υπεραγώγιμα" νήματα εκτός 

αυτών που αποτελούνται από νιόβιο-τιτάνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. Με “κρίσιμη θερμοκρασία” σε μηδενική μαγνητική επαγωγή, ανώτερη των 9.85 Κ. (-263,31° 0) αλλά 
κατώτερη των 24 Κ. (-249,16° Ο), 

2. Με επιφάνεια διατομής μικρότερη των 0,28 X 10 -1 ιπιιτ, και 

3. Παραμένοντα σε "υ.τεραγώγιμη" κατάσταση σε θερμοκρασία 4.2 Κ (-2ό8.96°(2) όταν εκτεθούν σε 
μαγνητικά πεδία που αντιστοιχούν σε μαγνητική επαγωγή 12 Τ. 
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Ρευστά και υλικά λίπανσης, ως εξής : 


α. Υδραυλικά ρευστά περιέχοντα. ως κύρια συστατικά, οποιοδήποτε από τις εξής ουσίες ή υλικά : 

!. Ελαια πυριτιούχων υδρογονανθράκων με τα εξής χαρακτηριστικά : 

Τ,~/\·ικΐι -ποητύηηαη : 

Γ ία τους σκοχοΰς του 10006 .Λ. τα έλαια πυριτιούχων υδρογονανθράκων ,τεριξνσυν αττοκίχιατικά και 

μόνον πυρίτιο, οδραγσνο και άνθρακα. 

α. Σημείο ανάφλεξης ανώτερο ίων 477 Κ. (204° Ο, 

β Σημείο ροής σε 239 Κ (-34° Ο) και κάτω, 

γ. Δείκτη ιξώδους 75 και άνω. και 

δ. Θερμική σταθερότητα στους 616 Κ. (343° Ο), η 

2. Χλωροφθοράνθρακες με τα εςής χαρακτηριστικά : 

Τγ/λίκι) παοοτόοηση ; 

Γία τους σκοπούς του 10006 α . 2 , οι χλ.ωροφθοράνθρακες περιέχουν αποκλειστικά άνθρακα, φθόριο 
και χλώριο. 

α. Χιυρίς σημείο ανάφλεξης, 

β. Εγγενή θερμοκρασία ανάφλεξης ανώτερη των 977 Κ (704° 0), 
γ. Σημείο ροής 219 Κ (-54° Ο) και κάτω, 
δ. Δείκτη ιξώδους 80 και άνω, και 

ε. Σημείο ζέσεως σε 473 1ν (200° Ο) και άνω. 


β. Τα λειαντικά υλικά που περιέχουν, ως κύριο συστατικό τους οποιοδήποτε από τις εξής ουσίες ή υλικά : 

1. Αιθέρες ή θειο*αιθέρες του φαινυλενίου ή του αλκυλοφαινυλενίου ή μίγματά τους περιέχοντα 
περισσότερες απο δύο αιθερικές ή θειοαιθερικές ομάδες ή μίγματά τους, ή 

2 Φθοριωμένα σιλικονούχα ρευστά με κινηματικό ιξώδες κατώτερο των 5.000 γπιτγ/ 5 (5.000 
εεοΙίειοΕεε) μετροόμενο σε 298 Κ (25° Ο). 

γ. Ρευστά απόσβεσης ή επίπλευσης με καθαρότητα ανώτερη των 99,8 %. περιέχοντα λιγότερο από 25 

σωματίδια των 200 μικρομέτρων ή μεγαλύτερα ως προς το μέγεθος, ανά 100 ιώΙ και παρασκευασμένα από τα 

παρακάτω προϊόντα ή υλικά με περιεκτικότητα τουλάχιστο 85 % : 

1. Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο, 

2. Πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (ελαιώδεις και κηρώδεις τροποποιήσεις μόνο), ή 

3. Πολυβρωμοτριφθοροαιθυλένιο. 

δ. Φλορανθοακικά υγρά ηλεκτρονικής ψύξης με τα εξής χαρακτηριστικά : 

1 Περιέχοντα ανω του 85 % σε βάρος ένα α.τό τα παρακάτω συστατικά ή μίγμα αυτών : 

α. Μονομερείς τριαζίνες υπερφθοροπολυαλκυλαιθέρα ή υπερφθοροαλειψαπκούς αιθέρες, 
β. Υπερφθοροαλκυλαμίνες, 

γ. Υπερψθοροκυκλοαλκάνια, 

δ. ΥπερψΟοραλκάνια. 

2. Πυκνότητα σε 298 Κ (25° 0) άνω του 1.5 ε/πιΐ. 

3. Σε υγρή μορφή σε 273 Κ. (0° Ο), και 

4. Περιέχοντα άνω του 60 % φθόριο. 
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Τεννική παηαπ'ιοηση ; 

Για τους σκοπούς τον 10006 . 

α Το σημείο ανάφλεξης προσδιορίζεται με η/ν μέθοδο ανοικτού δοχείου ΟβνεΙαηβ όπως περιγράφεται στην 
προδιαγραφή Α5Τ.\ί 0-92 ή εθνικές ισοδύναμες 

β. Το σημείο ροής προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προδιαγραφή Α5ΤΜ 0-97 ή 
εθνικές ισοδύναμες. 

γ. Ο δείκτης ιξώδους προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στ?/ν προδιαγραφή Λ5ΤΜ Ο- 
2270 ή εθνικές ισοδύναμες. 

δ Η θερμική σταθερότιμα προσδιορίζεται με την εξής δοκιμασία ή εθνικές ισοδύναμες : Είκοσι ηιΐ του 

εξεταζόμενου ρευστού τοποθετείται σε θάλ.αμο ανοξείδωτου χάλ.υβα τύπου 317 των 26 ηιί πον περιέχει ανή ένα 
σφαιρίδιο διαμέτρου 12,δ ιηηι (ονομαστικής) από χάόνβα εργαλ,είων Μ-10, από χάλ.υβα 52100 και από 
ορείχαλ.κο ναυτικού (60 % 39 % Ζη, 0.75 % 5η). Ο θάλαμος π/,ηρούται με άζωτο, σφραγίζεται στην 

ατμοσφαιρική πίεση και η θερμοκρασία υψώνεται και διατηρείται στους 644 ± 6Κ (371 ±6” Ο) για έξι ώρες. 

Το δείγμα θα θεωρηθεί ως σταθερό από θερμική άποψη, μετά το πέρας ττ/ς παραπάνω διαδικασίας, αν όλες οι 
εξής συνθήκες έχουν ικανοποιηθεί . 

1. Η κατά βάρος απώλεια κάθε σφαιριδίου είναι μικρότερη από ΙΟσις/σι/η' σφαιρικής. 

2. Η μεταβολή στο αρχικό ιξώδες όπως ,τροσύιορίστ>)κε σε 311 Κ (38°ϋ) είναι μικρότερη από 25 %■ και 

3. Ο ολικός αριθμός οξέως ή βάσεως είναι μικρότερος από 0.40. 

ε. Η εγγενής θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με η/ μέθοδο που περιγράφεται στι/ν προδιαγραφή Α5ΤΜ Ε- 
659 ή εθνικές ισοδύναμες. 

Υλικά με βάση τα κεραμικά, μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά, "σύνθετα" υλικά με "μήτρα” ατά κεραμικά και 
πρόδρομες ουσίες, ως εέής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 10107. 


α. Βασικά υλικά α.τό απλά ή σύνθετα βορίδια του τιτανίου με μεταλλικές προσμίξεις, εξαιρούμενων των 

σκοπούμενων προσμίξεων, κατώτερες των 5.000 ρραι. με μέση διάσταση σωματιδίων ίση ή μικρότερη των 5 
μικρομέτρων και όχι περισσότερα των 10 % των σωματιδίων μεγαλύτερα των 10 μικρομέτρων. 

β. Μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή, εξαιρούμενων των λειαντικών, 
αποτελούμενα από βορίδια του τιτανίου με πυκνότητα 98 % και άνω της θεωρητικής, 

Σημείωση : Γο σημείο 10)07.β.. δεν καλύπτει τα λειαντικά. 

γ. "Σύνθετα υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με "μήτρα” οξειδίων και ενισχυμένα με ίνες 
οποιοσδήποτε σύνθεσης από τις παρακάτω : 

1. 5ί-Ν. 

2. 5Ϊ-0, 

3. 8Ϊ-ΑΙ-0-Ν, ή 

4. 5Ϊ-0-Ν, 

με ειδική ισχύ εφελκυσμού άνω του 12.7 - ΙΟ· 1 ιη, 

δ. "Σύνθετα” υλικά από κεραμικό-κεραμικό, με ή χωρίς συνεχή μεταλλική φάση, περιέχοντα λεπτώς 

κατανεμημένα σωματίδια ή φάσεις από οποιοδήποτε ινώδες ή τρίχινο υλικό, στο οποίο καρβίόια ή νιτρίδια 
του πυριτίου, του ζιρκονίου ή του βορίου αποτελούν τη "μήτρα". 
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Πρόδρομα υλικά (δηλαδή, ειδικά πολυμερή ή οργανο-μεταλλικά υλικά) για την παραγωγή οποιοσδήποτε 
φάσης ή φάσεων από τα υλικά που αναφέρονται στο σημείο !Ο007.γ., ως εξής : 
ί. Πολυδιοργανοσιλάνια (για την παραγωγή καρβιόίου του πυριτίου), 

2. Πολυσιλαζάνια (για την παραγωγή νιτριδίων του πυριτίου), 

3. Πολυκαρβοσιλαζάνια (για την παραγωγή κεραμικών από πυριτιοΰχες,ανΟρακούχες και αςωτούχες 
ουσίες). 


στ. "Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με "μήτρα" οξειδίων και ενισχυμένσ με ίνες 
οιοασδήποτε σύνθεσης από τις παρακάτω : 

1. ΑΙ-,Ο] 

2. 5ί-0-Ν. 

Σηιι. : Το σημείο 10007. στ. δεν καλύπτει "σύνθετα" υλικά με ίνες αυτών των συνθέσεων που διαθέτουν ισχύ 
εφελκυσμού κάτω των 700 ΜΡα σε 1,273 Κ (1000°€) ή αντοχή ερπυσμού σε εφελ.κνσμό των ινών άνω 
του 1 % της τάσης ερπυσμού σε 100 \ΪΡα φορτίου και 1.272 Κ (1000'(.[) για 100 ώρες. 

Μη φθοριωμένες πολυμερείς ουσίες, ως εξής : 


α. I. Βισμαλειμίδια, 

2. Αρωματικά πολυαμίδια-ιμίδια. 

3. Αρωματικά πολυϊμίδια. 

4. Αρωματικά πολυαιθεριμίδια διαϋέτοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τ,) ανώτερο των 513 Κ. 
(240° 0) μετρούμενο με την ξηρά μέθοδο που περιγραφεται στο Α5ΤΜ Ο 3418, 

Σηιι. : Στο σημείο 1€008.α. δεν ελέγχονται οι μη τηκόμενες σκόνες πιεστικού εκμαγείου ή διάφορο προϊόντα 
εκμαγείου. 

β. θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων και με θερμοκρασία θερμικής παραμόρςιωσης ανώτερη 
των 523 Κ (250°€) μετρούμενη σύμφωνα με την προδιαγραφή Α$ΤΜ 0-648, μέθοδο Λ, ή εθνικές 
ισοδύναμες με φόρτιση 1,82 Ν/πιτιγ και αποτελούμενα οπό : 

1. Κάποιο από τα εξής : 

α. Φανυλένιο, διφαινυλένιο ή ναφθαλένιο. ή 

β. Υποκατεστημένα φαινυλένια διφαινυλένια ή ναφθαλένια μεθυλίου, τριτοταγούς βουτυλίου ή 

φαινυλίου, και 

2. Κάποιο από τα εξής οξέα : 

α. Τερεφθαλικό οξύ, 

β. 6-υ5ροξυ-2 ναφθοϊκό οξύ, ή 

γ. 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ. 

γ. Αιθερικές κετόνες του πολυαρυλενίου ως εξής : 

1. Πολυαιθερικές αιθερικές κετόνες (ΡΕΕΚ), 

2. Πολυαιθερικές κετόνες κετόνες (ΡΕΚΚ). 

3. Πολυαιθερικές κετόνες (ΡΕΚ), 

4. Πολυαιθερικές κετόνες αιθέρων κετόνης κετόνης (ΡΕΚΕΚΚ), 


δ. Πολυαρυλενικές κετόνες, 

ε. Πολυαρυλενικά σουλφίδια, όπου η ομάδα του αρυλενίου είναι διφσινυλένιο, τριφαινυλένιο ή συνδυασμός 
τους. 
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στ. Πολυδιφσινυλενικοϊ αιθέρες σουλφύνης. 


Γε/νικιί Παΰαπ'ιοηαιι : 

Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τ^ για τα υλικά τον σι/μείου 1 (λ008 καθορίζεται με π; μέθοδο που περιγράφεται στο 
.-157.1/ Ο 3418 (ξηρή μέθοδος). 


Μη επεξεργασμένες φθοριούχες ουσίες, ως εξής : 

α. Συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέιοντα 75 % και άνω βήτα κρυσταλλική δομή, χωρίς 
επιμήκυνση, 

β. ΦΟοριωμένα ,τολύίμίδια περιέχοντα 10 % βάρους και άνω συνδεδεμένου φθορίου, 
γ. Φθοριωμένα ελαστομερή του φωσψαςενίου περιέχοντα 30 % και άνω συνδεδεμένου φθορίου. 

"Ινώδη ή νηματώδη υλικά" τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οργανικές "μήτρες", μεταλλικές «μήτρες» ή 
ανθρακικές «μήτρες» «συνθέτων» δομών ή ελασμάτων, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1Ο210. 


α. Οργανικά "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με όλα τα εςής χαρακτηριστικά : 

1. "Ειδικό συντελεστή" (εροσίίϊε ιηοάιιΐυε), ανώτερο του 12,7 X ΙΟ 6 ην και 

2. "Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 23,5 χ ΙΟ 4 ιη. 

Σημείωση : Στο σι/μείο 1€0!0.α. δεν ελέγχεται τα πολυαιθυλένιο 


β. Ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά” με όλα τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. "Ειδικό συντελεστή” ανώτερο του 12,7 χ ΙΟ 6 πν και 

2. "Ειδική αντίσταση εφελκυσμού” ανώτερη του 23,5 X 10 4 γπ. 

Συαείωση : Στο σημείο ΙϋΟΙΟ.β. δεν ελέγχονται υφάσματα κατασκευασμένα από “ινώδη ή νηματώδη 

υλικά" για την επισκευή τμημάτων αεροπλάνων ή ελ.ασμάτων στα οποία το μέγεθος των 
επιμέρσυς φύλλων δεν υπερβαίνει τα 50επι X 90 οπι 
Τε/νικΑ παοαοιοησν : 

Οι ιδιότητες των υλακών που περιγράφονται στο σημείο ΙΟΟΙΟ.β. προσδιορίζονται σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες μεθόδους ΣΑΟλίΑ (Ξιιρρίίεπ ο/Αάναηεε Οοτηροειίε ΜαΐεήαΙι) 5ΚΜ 12 έως 17, ή εθνικές 
ισοδύναμες δοκιμασίες εφελ-κνσμού. όπως αυτή που περιγράφεται στο δαραηεεε Ιηάιιειηαί Σΐαηάαεά 315-Κ- 
7 601, παράγραφος 6.6.2., και βασίζεται σε μέσες τιμές παρτίδων. 




11228 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10)10 


συνέχεια 

·/, Ανόργανα “ινώδη ή νηματώδη υλικά" με όλα τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. "Ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 2,54 X ΙΟ 4 ιτι- και 

2. Σημείο τήξεως, μαλακώματος, αποσύνθεσης ή εξάχνωσης ανώτερο των 1.922 Κ (1649°0) σε 
αδρανές περιβάλλον. 

Σηι. : Στο ΙΣΟΙΟ.γ. δεν ελέγχονται 

1. Ασυνεχείς, ζολυφσσικές, πολ.υκρυσταλλ.ικές ίνες αλ,ουμίνας υπό μορφή τεμαχισμένων ινών ή 
τυχαίας διαστρωμάτωσης, που περιέχουν 3 % κατά βάρος ή περισσότερο πυριτικά με "ειδικό 
συντέλεση}"μικρότερο του 10 χ ΙΟ 6 πι, 

2. Ίνες μολυβδαινίου και κραμάτων μολυβδαινίου, 

3- Ίνες βορίου, 

4. Ασυνεχείς κεραμικές ίνεςμε σημείο τήξεως, μαλακώματος, αποσύνθεσης ή εξάχνωσης 
κατώτερο των 2.043 Κ (1.770°(2) σε αδρανές περιβάλλον 

δ. "Ινώδη η νηματώδη υλικά" : 

1. Αποτελούμενα από οποιοόήποτε από τα εξής: 

α. Πολυαιθεριμίόια όπως προσδιορίζονται στο σημείο Ι0008.α., ή 
β. Υλικά όπως προσδιορίζονται στο σημείο Ι0008.β. έως 10308.σι., ή 

2. Αποτελούμενα από υλικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο σημείο 10010.δ,I α ,ή 10010.ό.Ι.β και 
"διαπλεγμένα" με άλλες ίνες που ορίζονται στο σημείο ΙΟΟΙΟ.α., 10010. β., ή ΙΟΟΙΟ.γ., 

ε. Ίνες προ-εμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προ-εμποτίσματα), μεταλλικές ίνες ή ίνες επιχριόμενες με 

άνθρακα (προ-μορφώματα), προμορφώματα ανθρακούχων ινών, ως εξής.: 

1. Κατασκευασμένες από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" όπως προσδιορίζοντα στο σημείο IΟΟI Ο.ο., 
ΙΟΟΙΟ.β.,ή ΙΟΟΙΟ γ.- 

2. Κατασκευασμένες από οργανικά ή ανΟρακούχα “ινώδη ή νηματώδη υλικά" : 
α. Με "ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 17.7. χ ΙΟ 4 πι, 

β. Με "ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 10.15 χ ΙΟ 6 πι, 

γ. Μη προσδιοριζόμενα στο σημείο ΙΟΟΙΟ.α., ή ΙΟΟΙΟ.β.· και 

δ Όταν είναι εμποτισμένα με υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 10008 ή ΙΟΟΟΟ.β., 
σημείο υαλώδους μετάπτωσης με (Τ 5 ) άνω των 383 Κ (110 Λ Ο), ή εμποτισμένα με 
φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες, εμφανίζοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τ 6 ) ίσιο ή 
ανώτερο των 418 Κ (145° Ο). 

Σηυ, : Στο σημείο 10010. ε δεν ελέγχονται 

α. τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" (προ-εμποτίσματα) με μήτρα ατοζεικής ρητίνης εμποτισμένης με 
άνθρακα για την επισκευή τμημάτων αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των 
επιμέρους φύλλων του προ-εμποτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 έτη X 90 ετη. 
β. Προεμποτίσματα εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες και σημείο υαλώδους 

μετάπτωση [Τ.β κάζων των 433 Κ (ί60 Λ Ο) και θερμοκρασία ωρίμανσης κάτω του σημείου 
υα/.ώόονς μετάπτωσης. 

ΤεΥνικύ Παρατήρηση : 

Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τβ για τα υλικά του σημείου ΙΣΟΙΟ.ε. καθορίζεται βάσει του ΑΣΤΣΙ 
Ο 3413 με την ξηρά μέθοδο. Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης για φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες 
καθορίζεται βάσει τον ΛΣΤλί Ο 4065 σε συχνότητα 1 Η.τ και βαθμό θέρμανσης 2 Κ ΓΟ) ανά πρώτο 
λεπτό σύμφωνα με την ξηρά μέθοδο 
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! ΟΟ11 Μέταλλα και ενώσεις αυτών, ως εςής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΕΙΤΑΚΥ 00005 ΟΟΝΤΚΟΕ5 και 10111. 

α. Μέταλλα σε μέγεθος σωματιδίων μικρότερων των 60μιπ. σφαιρικών κονιορτοποιημένων σφαιροειδών, σε 

φολίδες ή αλεσμένων, κατασκευασμένων από υλικό που συνίσταται κατά 99 % ή περισσότερο από ζιρκόνιο, 
μαγνήσιο και κράματα αυτών 
Τεννικίι .τα οατιίουσ'ΐ : 

Το φυσικώς εμπεριεχόμενο στο ζιρκόνιο άφνιο (συνήθως 2% έως 7%) συνυπολογίζεται με το ζιρκόνιο. 

ΣΗΧί . : Τα μέταλλα ή κράματα που αναψέρονται στο σΐ)με!ο ΙΟΟ!Ια. ελέγχονται ανεξάρτητα αϊτό το αν τα 
μέταλλα ή κράματα περικλείονται με αλουμίνιο, μαγτήσιο. ζιρκόνιο ή βηρύλλ.ιο. 

β. Βόριο ή καρβίδια βορίου με καθαρότητα 85 % ή μεγαλύτερη και μέγεθος σωματιδίων 60 μπι ή λιγότερο : 

ΣΙ1Μ . Τα μέταλλα ή κράματα .του αναφέρονται στο σημείο ΙΣΟΙ Ι.β ελέγχονται ανεξάρτητα από το αν τα 
μέταλλα ή κράματα ζερικλχόντσι με αλουμίνιο. μα·/νήσιο. ζιρκόνιο ή βηρύλλ.ιο. 

γ. Νιτρική γουανιδίνη. 

δ. Νιτρογουανιδίνη (Ν(2) (ΟΛΕ 556-88-7). 

10052 Υλικά ως εςής: 

Τεννικϋ παοατύηυσν : 

Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για πηγές πυρηνικής θερμόημσς. 

α. Πλουτώνιο σε οποιαδήποτε μορφή σε ισοτοπική δοκιμή πλουτωνίου του πλουτωνίου 238 μεγαλύτερη του 
50 % κατά βάρος- 

Σηο : Στο σημείο ΙΟΟ!2.α. δεν υπάγονται . 

α. Τα φορτία με περιεκτικότητα σε πλ.ουτώνιο I § ή λιγότερο. 

β. Τα φορτία με 2 "ενεργά γραμμάρια" ή λιγότερο όταν περιέχονται σε εξάρτημα αισθητήρα 

οργάνων. 

β. "Προηγουμένως διαχωρισμένο" ποσειόώνιο-237 σε οποιαδήποτε μορφή. 

Σιιιι. : Στο σημείο Ι€012.β δεν υπάγονται τα φορτία με περιεκτικότητα I § ή λιγότερο σε ζοσειδώνιο -237. 

10101 Υ/.ικά και συστήματα για μειωμένα παρστηρήσιμα χαρακτηριστικά όπως η ανακλαστικότητα, ραντάρ, η ταυτότητα σε 

υπεριώδη/υπέρυθρα και οι ακουστικές ταυτότητες, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο ΙΟΟΟΙ. και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στους "πυραύλους" και στα υποσυστήματα τους. 

Σπα. I : —το σημείο 10101 περιλαμβάνονται: 

α. δομικά υλ.ικά και επιχρίσματα ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή ανακλ.αστικόπμα ραντάρ, 
β. Επιχρίσματα, συμπεριλαμβανομένων και βαφών. ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή ή σκοπούμενη 
ανακλ.ασιμόπμα ή εκπομπή σε μικροκύματα, στις υπεριώδεις ή υπέρυθρες περιοχές του 
η/.εκτρομαγνητικού φάσματος, 

Σηυ. 2 : Στο σημείο ΙΟΙΟΙ δεν περιλαμβάνονται επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται ειδικά για τον θερμικό έλεγχο των 

δορυφόρων. 
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10107 


ιοί η 


Υλικά από ανακεκορεσμένο πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης προσδιοριζόμενα 
στο 9Α004 ή πυραυλοβολίδες προσδιοριζόμενες στο 9Α104. 

Γραφιτικά και κεραμικά υλικά, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο 10007, ως εξής : 


α. Χύδην λεπτόκοκκοι ανσκρυσταλλωμένοι γραφίτες εμφανίίοντες γενική πυκνότητα 1,72 ε/επτ 5 και άνω. 
μετρούμενη σε 288 Κ (15“ Ο με διαστάσεις σωματιδίων το πολύ 100 μικρομέτρων, χρησιμοποιήσιμοι σε 
ακροφύσια "βλημάτων και σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς στην ατμόσφαιρα, 

-Γ Η ΜΕΙΩΣΗ βλέπε επίσης: ΟΣ004 

β. Πυρολυτικοϊ ή ινώδεις ενισχυμένοι γραφίτες, χρησιμοποιήσιμοι σε ακροφύσια "βλημάτων" και σε ρύγχη 
οχημάτων επαναφοράς, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βλέπε έπίεσι/ς : 00004 

'{. Κεραμικά σύνθετα υλικά (με διηλεκτρική σταθερά μικρότερη του 6 σε συχνότητες από 100 Ηζ έως 10.000 
ΜΗζ), που χρησιμοποιούνται σε σφαιρικούς θολούς "βλημάτων", 

ό. Χύδην επεξεργάσιμο κεραμικό ενισχυμένο με πυριπούχο καρβίδια χωρίς θερμική επεξεργασία, που 
χρησιμοποιείται σε ρύγχη "βλημάτων”. 

Προωθητικά και χημικές ουσίες για προωθητικά, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο 10011, ως εξής : 


α. Προωστικές ουσίες : 

1. ϊκόνη σφαιρικού αλουμινίου, εκτός αυτής που αναφέρεται στο Μίΐίιατν Οοοάε ΟοηιτοΙε, με 
σωματίδια ενιαίας διαμέτρου 200 μια και περιεκτικότητα κατά βάρος σε αλουμίνιο 97 % και άνω, 
εφοσον το 10% τουλάχιστον του συνολικού βάρους αποτελείται από σωματίδια κάτω των 67 μια, 
σύμφωνα με το 150 2591 : 1998 ή τα εθνικά ισοδύναμα, 

Τετνικιί παοατιιοσσ » ; 

Μέγεθος σωματιδίων 63 μη (ΙΣΟ Β-565) αντιστοιχεί σε κόσκινο 250 (ΤχΙετ) ή 230 
(πρότυπο Λ5ΤΜΕ-II). 

2. Μεταλλικά καύσιμα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο Μίΐίΐατν Οοοάε ΟοαιτοΙε, σε σωματίδια 
διαστάσεων κάτω των 500 μικρομέτρων, σφαιρικά, κονιορτοποιημένα, σφαιροειδή, σε φολίδες ή 
αλεσμένα, περιέχοντα από τα παρακάτω υλικά σε αναλογία 97 % κατά βάρος και άνω : 

α. Ζιρκόνιο, 

β. Βηρύλλιο, 

γ Μαγνήσιο, ή 

δ. Κράματα μετάλλων που προσδιορίζονται στο σημείο α. έως γ. παραπάνω. 

Τε/νική παοαττιοησν : 

Το άφνιο που φυσικώς εμπεριέχεται στο ζιρκόνιο (κατά κανόνα 2% έως 7%) συνυπολογίζεται με το 
ζιρκόνιο. 


3. Υγρά οςειόωτικά ως εξής : 

α. Τριοςείδιο του διαζώτου, 

β. Διοξείδιο του αζώτου/τετραοςείδιο του διαζώτου, 

γ Πεντοξείδιο του διαζώτου. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11231 


ιαιι 


ιαΐ6 


10117 


10118 


συνέχεια 


β 


Πολυαερείς ουσίες . . 

1. Πολυβουταδιένιο με τελική καρβοςυκικη ομαδα (01 κ»), 

2. Πολυβουταδιένιο με τελική υδροςυλική ομάδα, εκτός αυτών που 
Οοοάε ΟοπιτοΙε, 

3. Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οςύ (ΡΒΑΛ), 

4. Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οςύ-σκρυλονιτρίλιο (ΡΒΑΝ), 


προσδιορίζονται στο ΜΠΐιατν 


Αλλα προωθητικά πρόσθετα και ουσίες : 

! μ ΒΛ ΜΐυτΑΚΥ 0001)5 ΟΟΝΤΚΟΟδ ΓΙΑ το Βουτακενιο 
2. Δινιτρική τριαιΟυλενογλυκόλη (ΤΕΟΟΝ), 


Μ 


4. 

5. 

6 . 


Νιτροόιφαι νυλαμίνη, 

Τρι νιτρικό τριμεθυλαιθάνιο (ΤΜΕΤΝ), 

Δινιτρική διαιθυλενογλυκόλη (ΟΕΟϋΝ) 

Παράγιυγα σιδηροκενίου (Γίΐτοεεηο) εκτός εκείνων που 


προσδιορίζονται στο ΜΝΪιατν Οοοόε 


Οοηιτοΐε. 


3^ : Για χροωΑ,«κά και χημικές ουσίες προωθηακών -του &ν «ροσδ,ορίζοντα, στο Ι€ΙΠ ρλέχε το ΜίΐΒαη, 
Οοοάε ϋοπιτοΙτ 

Χάλυβες μαρτενγήρανσης (χάλυβες γενικά χαρακτηριζόμενοι από υψηλή περιεκτικός °ε νικέλιο. *ολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρήση υποκατάστατων στοιχείων η ,ςηματων -για ^δηειουρ-ρα πρα οΊν 
σκλήρυνσης) έχοντες τε).ική αντίσταση εφελκυσμού 1500 ΜΡα και ανω. μετρουμενη σε 29υ Κ (.0 0). υπο μορφή 
φύλλων, πλακών ή σωλήνων με πάχος τοιχώματος ή πλακας ισο ή κατώτερο των ο πύο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1016. 


Βο) φράιιιο, μολυβδαίνιο και κράματα αυτών των μετάλλων υπό μορφή ομοιομορφων σφαιρικών η 
κονιορτοποιημένων σωματιδίων διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω, καθαρότητας 97 4 καιαιω^/ιατην 
παραγωγή στοιχείων σε κινητήρες "βλημάτων", δηλ. θερμικά διαφράγματα, προϊόντα ακροφυσιων, στόμια 
ακροφυσίων και επιφάνειες ρύθμισης του προωστικού κύματος. 

Διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με τιτάνιο (ΤΪ-055) με όκα τα εξής: 

α. Όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά : .. 

1. Περιεκτικότητα κατά βάρος 17,0 - 23,0 % σε χρώμιο και 4,5 - 7.0 4 σε νικέλιο, 

-> Περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 0.10% σε τιτάνιο, και 

3 Φερριτική-ωστενιτική (διφασική) μικροδομή με τουλάχιστον 10.» κατΌγκο ωστενιτι, 
(σύμφωνα με το Α5ΤΜ Ε-1181-87 ή τα εθνικά του ισοδύναμα), και 


β· 


Ένα από τα παρακάτω σχήματα : 

1. Πλινθώματα κα; ράβδοι μεγέθους 100 ιυπι και ανω σε κάθε διάσταση, 

2. Φύλλα πάτους 600 γϊιγτι και άνω και πάχους 3 ιτιιώ και κάτω, ή 

3. Σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 600 τηιτι και άνω και πάχος τοιχωμάτων ι 


γπγπ και κάτω. 




11232 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10202 


Κραματα, εκτός αυτών ,του αναφέρονται στο σημείο 1ΟΟ02.α.2.γ. ή 5. ως εξής ■ 


Κράματα αλουμινίου με τα εςής δύο χαρακτηριστικά : 

0 Εμφανίζοντα τελική αντίσταση εφελκυσμού 460 ΜΡα και άνω σε 293 Κ ( Ί 0 Ο) και 

ίΐΠΤ! Γ λήν “ ν ή -’ α,λ ' νφ,Κών σΤερεων σ “Μ«των (περιλαμβανόμενων και ™ν σφυρήλατων) 
εξωτερικής οιαμετρου /ο ιηιτι και άνω, 1 


β. Κράματα τιτανίου με τα εςής δύο χαρακτηριστικά : 

' Εμφανίςοντα τελική αντίσταση εφελκυσμού 900 ΜΡα και άνω. σε 293 Κ (20» Ο), και 

Υ πο μ ? ρφι ί σωλι ί νων ή κυλινδρικών στερεών σωμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των 
σφυρήλατων) με εσωτερική διάμετρο 75 αιαι και άνω. 


10210 


Τετνική ζοοηζ) \ρη σ?ί ; 

Η φραω, κραματα εμφανίζοντα ' αναφέρετα, σε κράματα πριν ή μετά α~ό η, θερμική επεξεργασία τους. 


■Ινώδη ή νηματώδη υλικά 1 ή τροεμτοτίσματα, εκτός αυτών του αναφέρονται στο σημείο 10010 α.. β. 


η ε., ως εςής : 


■Ινώδη ή νηματώδη «λικά’ από άνθρακα ή αραμίδια με ένα ατό τα ε£ής χαρακτηριστικό ■ 

1. «Ειόικο συντελεστή» 12.7 χ 10 6 οι και άνω ή 

2. «Ειδική αντίσταση εφελκυσμού» 235 χ 10» γπ και άνω· 

^ ' η Τ ?'Τ ε> '° !€2!0 α ·: ·*έΐχ*™ «* λνώά, ή νηματώδη υλικά ■ αχό αραμίδια με περιεκτικότητα 

0 και ανω κατα βάρος σε ινώδη τροποποιητή επιφανειών με βάση ε σιέρες 

Υαλώδη “ινώδη ή νηματώδη υλικά’ με τα εςής δυο χαρακτηριστικά : 

I "Ειδικό συντελεστή" 3.18 χ 10 6 ιτι και άνω. και 
2. "Ειδική αντίσταση εφελκυσμού” 7,62 χ 10 3 πι και άνω. 


Θερμοσκληρική ρητίνη εμποτισμένη με συνεχή "στημόνια", "πιλήματα", "τέλματα" η "ταινίες" πλάτους 15 
απ ° ανθΡαΚ ° ύχα ή υαλώ6η ’ ΐνώ5η 'ϊ ν ^ ατώδ Π υλικά’ του τροσδιορίζονται 


Τεννικά πο.ρατ>ΐρ/ίηη ; 

Π ρητίνη αποτελεί το περίβλημα, τον σν στατικού. 


~ ; 7 ΓΟ σ,1μεί0 Ι αΐ °' : α ' ,νώό Ί >1 ^ατωόη υλικά' αφορά μόνο τα "συνεχή μονόκλωνα νήματα", τα 
στημόνι κα , τα πίΛήματα’, τα "τίλματα ή τις ταινίες” 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11233 


10216 


10225 


10226 


10227 


10228 


10229 


Χάλυβας μαρτενγήρανσης, εκτός αυτού που αναφέρεται στο σημείο 10116, 'εμφανίζων’ τελική αντίσταση 
εψελκυσμού 2.050 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20° Ο). 

Σηιι , . Στο σημείο 10216 δεν ελέγχονται προϊόντα των οποίων καμμία γραμμική διάσταση <5εν 

υπερβαίνει τα 75 ιηπι. 

Τεννικί) παοατιιοησιι : 

11 φράση "χά/.ιιβας μαρτενγήρανσι/ς εμφανίζων" αναφέρεται σε χάλυβα μαρτεν/ήραναης πριν ή μετά από τ>; θερμική 
επεξεργασία. 


Βόριο εμπλουτισμένο στο ισότοπο βόριο-10 ( 10 Β) σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, ως εξής : στοιχειακό βόριο, 
ενώσεις, μείγματα περιέχοντα βόριο, υλικά κατασκευασμένα από βόριο, απορρίμματα ή αποκόμματα των ανωτέρω. 

Σηιτ . Στο σιμιείο 10225. τα μείγματα περιέχοντα βόριο περιλαμβάνοον τα υλικά στα οποία έχει προστεθεί βόριο. 
Τετ/νναι παοανιοιισν : 

Η φυσική ισοτοπική αναλογία του βορίου - 10 είναι περίπου 18,5% κατά βάρος (20% κατ' άτομο). 


Βολφράμιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κράματα περιέχοντα περισσότερο από 90 % βολφράμιο, κατά βάρος, με 
τα εςής δύο χαρακτηριστικά : 

α. Ιε μορφές με κοίλη κυλινδρική συμμετρία (περιλαμβανόμενων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής 
διαμέτρου μεταξύ των 100 ιτιτη και 300 ττιηι, και 
β. Μάζα άνω των 201τ2· 

Σπα .: Στο σημείο 1Σ226 δεν ελ.έγχονται κατασκευασμένα υλικά, ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν ως βάρη ή 
ως σκόπευτρα ακτινών γ. 

Ασβέστιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 

α. Περιέχον λιγότερο από 1000 ρρπι κατά βάρος μεταλλικές προσμίξεις διαφορετικές από μαγνήσιο και 
β. Περιέχον λιγότερα από 10 ρραι βορίου. 

Μαγνήσιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 


α. Περιέχον λιγότερο από 200 ρριπ κατά βάρος μεταλλικές προσμίξεις, πλην του ασβεστίου, και 

β. Περιέχον λιγότερα από 10 ρριπ βορίου κατά βάρος. 


Βισμούθιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 


α. Καθαρότητας 99,99 % και άνω κατά βάρος και 
β. Περιέχον λιγότερο από 10 ρριτι κατά βάρος άργυρο. 
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ί 0230 Μεταλλικό βηρύλλιο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 50 % βηρύλλιο κατά βάρος, ενώσεις βηρυλλίου, υλικά 

κατασκευασμένα από βηρύλλιο, και απορρίμματα ή αποκόμματα των ανωτέρω. 

Σ/ιι ι Στο σιψείο ΙΣ230, όεν εύχονται τα εξής : 

σ. Μεταλλικά παράθυρα για μηχανήματα ακτινών , ή συσκευές για την παρακολούθηση των τρημάτων, 
β Οξείδια αε επεξεργασμένα η ημιεπεξερ-γασμένα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για εξαρη'ιματα 
ηλεκτρονικής >} ως υποστρώματα ηλεκτρονικών δικτύων, 
γ Βήρυλλος (πυριτικό άλαςβηρυλλ.ίου και α/.ουμινίου) υπό μορφή σμαραγδιών ή ακουαμαμίνων 

10231 Μεταλλικό άφνιο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 60 % κατά βάρος άφνιο. ενώσεις αφνίου περιέχουσες 
περισσότερο από 60% κατά βάρος άφνιο. υλικά κατασκευασμένα από αυτά, και απορρίμματα ή αποκόμματα 
οποιουόήποτε των ανωτέρω. 

10232 Ήλιο-3 Ι* Ηο) μίγματα που περιέχουν ήλιο-3, και προϊόντα ή μηχανισμοί που περιέχουν οποιοδήποτε από τα 
προαναφερΟέντα: 

Ζ'ιΐ’ ΐ. Στο σημείο 70532. όεν ελέγχεται προϊόν ή συσκευή που περιέχει λιγότερο από 1 £ ηλίου-3 

10233 Λίθιο εμπλουτισμένο στο ισότοπο λίθιο-6 ( 6 ϋ) σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, και προϊόντα ή συσκευές που 
περιέχουν εμπλουτισμένο λι'Οιο, ως εςής : στοιχειακό λίθιο, κράματα, ενώσεις, μείγματα, περιέχοντα λίθιο, υλικά 
κατασκευασμένα από αυτά, απορρίμματα ή αποκόμματα οιουδήποτε των ανώτεροι 

Σου . ; Στο σ>;μείο 70233. όεν ελέγχονται τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. 

Τεπ'ίκΛ πούανηοικτη : 

Η φυσική περιεκτικότητα του λιθΐου σε λίθιο -6 είναι περίπου 6,3 % κατά βάρος (7,5 % σε εκατοστιαία ποσοστά 
ατόμων). 

10234 Ζιρκόνιο με σχέση συγκέντρωσης αφνίου προς ζιρκόνιο μικρότερη από 1 προς 500 μέρη κατά βάρος, ως εςής : 
μέταλλο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 50 % κατά βάρος ζιρκόνιο, ενώσεις, προϊόντα κατασκευασμένα από 
αυτό, απορρίμματα η αποκόμματα οιουδήποτε των ανωτέρω 

Συιι . . Στο σι/μείο 70234. όεν ελέγχεται το ζιρκόνιο υπό μορφή φύλλων των οποίων το πάχος όεν υπερβαίνει 
τα 0,10 τηπι. 

10235 Τρίτιο. ενώσεις τριτίου και μείγματα περιέχοντα τρίτιο στο οποίο η σχέση ατόμων τριτίου προς υδρογόνο 
υπερβαίνει το 1 προς 1000, και προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. 


Σκυ . Στο σημείο 70255. όεν ελέγχεται προϊόν ή συσκευή περιέχουσα όχι λ,ιγότερο από 1.23 π 10* ΟΒη (40 Ο') 
τριτίου. 
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Ραδιονουκλίδια εκπομπής ακτινών α με χρόνο ημιζωής α 10 ημερών ή περισσότερο αλλά μικρότερο των 200 ετών, 
υπό τις εξής μορφές : 

α. Στοιχειακά, 

β, Ενώσεις ολικής ενέργειας α 37 ΟΒα/λς (1 (ΓΛ 2 ) ή ανιίιτερης, 
γ. Μείγματα 37 ΟΒςΛς (1 Οί/λ§) ή ανώτερης, 

δ. Προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοόή.τοτε ατό τα προαναφερόμενα. 

Σιιιι . . Στο σημείο Ι€236 δεν εύχεται προϊόν ή συσκευή περιέχουσα λιγότερο από 3.7 ΟΒη (100 τηίίΐίςιιηβε) 
ενέργειας α. 


Ράδιο-226, (~ 6 Κα), κράματα ραόίου-226. ενώσεις ραόίου-226, μίγματα περιέχοντα ραόιο-226. υλικά 
κατασκευασμένα από αυτά, και προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. 

Σηιι : Στο σημείο ΙΣ237 δεν ελέγχονται τα εςής : 
α. Ιατρικές συσκευές. 

β Προϊόν ή συσκευή ζεριέχουσα λιγότερο από 0, 37 ΟΒη (10 τηίΐΐίειιείεε) ραόίου-226 
Τριυθοριούχο χλώριο (0ΙΡ 3 ). 

Ισχυρά εκρηκτικά, εκτός αυτών που καθορίζονται στο ΜΐΠίετν Οοοδε Οοηΐτοίε, ή ουσίες ή μίγματα περιέχοντα 
περισσότερο από 2 % κατά βάρος εξ αυτών, με κρυσταλλική πυκνότητα μεγαλύτερη του 1,8 ς/επν' και εμφανίζοντα 
ταχύτητα έκρηξης μεγαλύτερη των 8.000 πι/5. 


Σκόνη νικελίου και πορώδες μέταλλο νικελίου εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 00005, ως εξής : 

α. Σκόνη νικελίου με τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 

1. Καθαρή περιεκτικότητα νικελίου 99,0 % κατά βάρος ή ανώτερη, και 

2. Μέσο μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 10 μικρομέτρων με βάση μέτρηση σύμφωνα με το 
πρότυπο Β330 από την Αμερικανική Εταιρεία Δομικών Υλικών (Α5ΤΜ)· 

β. Πορώδης σκόνη μεταλλικού νικελίου παραγόμενη από υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 10240 α.- 

Σηα. : Στο σημείο Ιϋ240 δεν ελέγχονται α εςής : 
α. Νηματώδης σκόνη νικελ.ίου. 

β. Ενιαία ελάσματα πορώδους νικελ.ίου με εμβαδόν μέ/ρι και 1.000 απ' ανά έλασμα 


Τε/νικύ Συυεϋυσι} . 

Το σημείο 1Σ240.β. αφορά πορώδες μέταλλο που σχηματίζεται με συμπίεση και περίτηζη των υλικών τ ου σημείου 
1€240.α. για σχηματισμό μεταλλ.ικήςμορφής με λεπτούς πόρους διασννύεδεμένους με την όλ,η δομή. 
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Χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες χημικώντοξικών παραγόντων ως 
έξης: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ^ΗΕ ΜΙΕΙΤΑΚΥ ΟΟΟβ5 ΟΟΝΤΚΟΕ5 ΚΑΙ 1€450. 

1. Θειοδιγλυκόλη (11! -48-8), 

2. Οςυχλωριούχος φώσφορος (10025-87-3). 

3. ΜεΟυλοφωσφονικό οιμεΟύλιο (756-79-6). 

4 ΒΛΕΠΕ ΜΙΕΙΤΛΚΥ 00005 ΟΟΝΤΚΟΕ5 ΓΊΑ ΤΟ 

φωσφονυλδιφθοριούχο μεθύλιο (676-99-3). 

5. Φωσιρονυλδιχλωριούχο μεθύλιο (676-97-1). 

6. Φωσφορώδες οιμεΟύλιο (868-85-9), 

7. Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2) 

8 Φωσφορώδες τριμεΟύλιο (121 -45-9), 

9. Χλωριούχο θειονύλιο (7719-09-7), 

10. 3 - υοροςυ-1 -μ εθυ λο πι.τερ ιδϊν η (3554-74-3), 

11. Ν.Ν-Διισοπρο,τυλ-β-αμινοαιΟυλοχλωρϊδιο (96-79-7), 

12. Θειόλη του Ν,Ν-διισοπρο.τυλ-β-αμινοαιθανίου (5842-07-9), 

13. Κινουοκλιδινόλη (1619-34-7), 

14. Φθοριούχο κάλιο (7789-23-3), 

15. 2-Χλωροαιθανόλη (107-07-3), 

16. Διμεθυλαμίνη (124-40-3). 

17. Αιθυ/.οφωοφονικό όιαιθύλιο (78-38-6), 

18. Χ,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7), 

19. Φωσφορώΰες διαιθύλιο (762-04-9), 

20. Υδροχλωρική διμεθυλαμϊνη (506-59-2), 

21 Λιχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (1498-40-4), 

22. Λιχλωριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (1066-50-8). 

23 ΒΛΕΠΕ ΜΙΕΙΤΑΚΥ ΟΟΟϋ5 (ΓΟΝΤΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 

Λιφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (753-98-0), 

24. ΥδροφΟόριο (7664-39-3), 

25. Βενςυλικό μεθύλιο (76-89-1), 

26 Λιχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-83-5), 

27. Ν.Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-80-0), 

28. Πινακολυλική α7.κοόλη (464-07-03), 

29. ΒΛΕΠΕ ΜΙΕΙΤΑΚΥ ΟΟΟΏδ (20ΝΤΚ0Ε5 ΓίΑ ΤΟ 
ΜεΟυλοφωσφονικό ο-αιθυλ-2-διισοεροπυλαμινοαιθύλιο (57856-11-8), 

30. Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1), 

31. Τριχλωριούχο αρσενικό (7784-34-1), 

32. βενζυλικό οξύ (76-93-7), 

33. ΜεΟυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0), 

34. Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3), 

35. Λιφθοριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (430-78-4), 

36. Λιφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (753-59-3), 

37. 3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2), 

38. Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8), 

39. Πινακολόνη (75-97-8), 

40. Κυανιούχο κάλιο (151 -50-8), 

41. Λιφθοριούχο κάλιο (7789-29-9), 

42. Υδροφθοριούχο αμμώνιο( 1341-49-7), 

43. Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4) 

44. Λιφθοριούχο νάτριο (1333-83-1), 

4 5. Κυανιούχο νάτριο (143-33-9), 

46. Τριαιθανολαμίνη (102-71-6), 

47. Πενταθειούχος φώσφορος (1314-80-3), 
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48. Δι-ισοπρο.τυλαμίνη (108-18-9), 

49. Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8), 

50. Θειούχο νάτριο (1313-82-2). 

5!. Μονοχλωριυύχο θείο (10025-67-9). 

52. Διχλωριούχο θείο (10545-99-0), 

53. Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-8), 

54. Υδροχλωρικό Ν.Ν-δησοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1). 


Παθογόνα ανθρώπου, ζωονόσοι και "τοςίνες", ιυς εςής : 


Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή ως 
υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιου είδους 
καλλιέργειες, ως εςής: 

1. Ιός τσικογκούνια (εΐιι^υπμυηνα), 

2. Ιός αιμορραγικού πυρετού Κονκό-Κριμαίας. 

3. Ιός δάγγειου πυρετού, 

4. Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ιπποειάών. 

5. Ιός ΒόοΙα. 

6. Ιός Ηαηιααη, 

7. Ιός Ιυηίη. 

8. Ιός πυρετού της Λύσσα. 

9. Ιός λυμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας, 

10. Ιός του Ματσού.το (Μαεδυρο), 

11. Ιός του Μάρμπουργκ (Ματουτις), 

12. Ιός ευλογιάς πιθήκων. 

13. Ιός πυρετού του Κίίΐ VαΙΙον, 

14. Ιός επιδημικής εγκεφαλίτιδας (ρωσικός ιός εγκεφαλίτιδας), 

15. Ιός ευλογιάς. 

16. Ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών της Βενεζουέλας, 

17. Δυτικός ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών, 

18. Οιονεί ευλογιά (τνΐιίΐβ ροχ), 

19. Ιός κίτρινου πυρετόν, 

20. Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, 

Ρικέτσια, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή "απομονοιμένων ζωντανών καλλιεργειών ή 
ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες 
καλλιέργειες, ως εςής'. 

1. ΟοχϊεΙΙα δατηεΠί, 

2. ΒαποηεΜα ςαίηιαηα (Βοεδπΐϊπιαεα ςιιϊηίαηα, Ρικέτσια ςυίπιαηο), 

3. Κϊελβιιεία ρτοιναεοοέί, 

4. ΚίελοΙΙδί» πολεικίί. 

Βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή ως 
υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες 
καλλιέργειες, ως εςής: 

1. ΒαειΙΙυε απΐ!ΐΓ3α$, 

2. ΒπιεεΙΙα αόοπιιί, 

3. Βπιεείΐα ιτιείίΐεηεί.';, 

4. Βπιεοΐΐϊ $υίε, 

5. ΟιΙαιπνάία ρίίΐίαεί. 

6. ΟΙο.ΗΙπιΙίυιτι όοΐυΐιηυπτ. 
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7. ΡΓαπώίοϋα ΐυίαιωηδίί. 

8. ΒιιτλΙιοΙάεΓία ΓΓ.αΙΙει (Ρεουάοιηοηαδ ιτιαίΐίϊ). 

9. ΒυτέΙιοΙοΙοΓία ρ5εαι1θΓπα11σ: (Ρεουόοιτιοηαί ριιειιάοπιαΙΙίί), 

!0. ΕαΙπιοησΙΙα ινρίιί. 

II. δάίιιείΐα βνεβηιβτΐίΐβ. 

!2. νίβτίο οδοΐοπω, 

1.3. Υεβιηια ρεείιε. 

5. "Τοςίνες", ως εξής, και σχετική "υπο-ομάόα τοξινών” : 

1. ΒοίυΙίπιιπι 10ΧΪΠ5, 

2>ι ι . : Το 1035!.ά 1 . δεν θέτει υπό έλεγχο τις τοςίνες ύοΐιιΐίιιιιιη υπό μορφή προϊόντων που 
πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια : 

!. Είναι φαρμακευτικά σκευάσματα προοριζόμενα για χορήγηση από ανθρώπους για την 
αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων. 

2. Είναι προσυσκευασμένα προς διανομή ως ιατρικά προϊόντα, 

Έχουν ετ'κριΟεϊ από κρατική αρχή προς εμπορία ιος ιατρικά προϊόντα 

2. Οΐοειπιΐίυπι ρειΤππικηί Ιο.\ίπ$, 

3. Οοηοιοχϊπ. 

4. Κίείπ, 

5. $ 2 χίιοχϊη, 

6. 5ΗΪ23 Ιοχίπ. 

7. δίορίινίοεοεαιε αυτειιε ιοχίπε, 

8. Τειτοόοιοχϊη, 

9. V ετοίοχϊη, 

10. Μϊετοεγϊΐΐη (Οναηίίηοίίη), 

] 1 Αφλ,ατοξίνες, 

Σου , . Στο σημείο 10351 δεν ελ,έγχονται τα "εμβόλια" ή σι "ανοσοτοςίνες“. 

Ζωικά παθογόνα, ως εξής : 


α. Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποιημένοι, υπό μορφή απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή ως υλ,ικό περιέχον 
ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή ε.τιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες. ως εξής : 

1. Αφρικανικός ιός πανώλυυς χοίρων, 

2. Ιοί γρίπης πτηνών, που είναι: 
α. Μη χαρακτηρισμένοι, ή 

β. Μεταξύ αυτών που ορίζονται στην κοινοτική οδηγία 92/40/ΕΚ (ΕΕ, Ε. 16, 23.1.92 σ. 19), ως 
εμφανίζοντες υψηλή παθογένεια, ως εξής : 

1. Ιοί του τύπου Α με ένα ΐνΡΙ (δείκτη ενδοφλέβιας παθογένειας) σε κοτόπουλα 6 εβδομάδων, 
μεγαλύτερο του 1.2. ή 

2. Ιοί του τύπου Α υποτύπου Η5 ή Η7 στους οποίους η αλληλουχία νουκλεϊδίων κατέδειξε την 
ύπαρξη πολλαπλών βασικών αμινοξέων στο σημείο διάσπασης της αιμοσυγκολλητίνης. 

3 Ιός κυανής γλώσσης, 

4. Ιός της ασθένειας ποοών και στόματος, 

5. Ιός ευλογιάς αιγών. 
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6. Ιός έρπητα χοίρυιν (ασθένεια Αιη'ε$ζλν), 

7. Ιός χοιρείου πυρετού (ιός χολέρας χοίριον), 

8. Ιός λύσσας. 

9. Ιός της ασθένειας του ΝεινευεΙΙε, 

10. Ιός πανώλους μικρών μηρυκαστικών, 

11. Εντεροίύς χοίρων του τύπου 9 (ιός της φυσαλιδώόους νόσου των χοίρων), 

12. Ιός τανώλους αγελάδων. 

13. Ιός ευλογιάς προβάτων. 

14. Ιός ασθένειας ΤεεεΙιεη. 

15. Ιός κυστικής στοματτττδος, 

β. ΜνεορΙαίΠΤά ιυνεοίάεδ. φυσικό, όιεγερμένο ή τροποποιημένο, υπό μορφή “απομονωμένων ζωντανών 

καλλιεργειών" ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνΟεί με 
τέτοιο ΜνεορΙοεητο ιυνεοίόοε. 

Σαυ.. Στο σημείο ΙΣ352 δεν ελέ}'χονται τα «εμβόλια» 



1 (21.3 53 Γενετικά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί”, ως εξής : 


Γενετικά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί” ή γενετικά στοιχεία περιέχοντα αλληλουχία νουκλεϊκων οξέων που 
συνεπάγονται παΟογένεια οργανισμών που αναφέρονται στο σημείο 10351.α. εωςγ ή 10352 ή 10354- 


ά τροποποιημένοι "μικροοργανισμοί” ή γενετικά στοιχεία που περιέχουν αλληλουχίες νουκλεϊκων οξέων 
Ιικώς παράγουν οποιαόήποτε από τις "τοξίνες” που αναφέρονται στο σημείο 1 λ'351 .ό και σχετικές υπο- 


Γενετικά 
που κωόικώς 
ομάδες τοξινών". 


Ι€354 


ΓΙαθσγόνα φυτών, ως εξής : 


α. Βακτηρίδια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή 
ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες 
καλλιέργειες, ως εξής: 

1. Χαπίάοπτοπυε οΐόϊΐίπεαηί. 

2. Χηηώοπτοηάί εατηρεείΓΪϊ ρν. εϊιτϊ συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που αναφέρονται ως 
ΧυηιΗοπτοηαε εαπτρεειτίε ρν. οίΐτΐ ινρε$ Α, β, Ο, Ο, Ε ή κατά τα άλλα ταςινομιμένη ως Χεηιίιοιποηιι.'ΐ 
εϊιτϊ. Χαηιόοητοηαε ευσιρβειτίε ρν. αυττηοΓοΙία ή Χοπιάοπιοηάε ςττηρενιτώ ρν. είιηιηιείο, 

β. Μύκητεε, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών ή 
ως υλικό περιέχον εώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες 
καλλιέργειες, ως εξής: 

1. ΟοΙΙειοιηείιυπι εοίΤεαπιιπι νατ. νιπ:]3η$ (ΟοΙΙεΙοΙπεΗυιυ λτάτιναε), 

2. Γοοάΐίοόοΐυε πιίναόβαηυε (ΗεΙιπίηιΚοδροπιιιτι οενζαε), 

3. Μίετοενεΐυε αίει ($νη. Ποίΐιίάεϋα ιιίεί), 

4. Ρυεείηώ "ταιηίηίί ($νη. Ριιεείπϊα εταιαίπιε 1. 5ρ ίπιίεί), 

5. Ρυεείηω $:τϋίοπτιίχ ($νη. Ριιεεϊηία ςΐυπιαηιπι), 

6. Μοίπαροπίιε μπ$ετ (ρντίευΙαπα §η$εα/ρνπειιϊαπα ΟΑ-ζεε). 
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Τοάκές χημικές ουσίες και πρόδρομοι τοςικών χημικών ουσιών, ως εςής : 

ΣΗΜ. : ' ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΛΙΕΙΑ 10350, 10351.(1. ΚΑΙ Μ1Ε1ΤΑΚΥ 00005 ΟΟΝΤΚΟΙ.5 

α. Τοπικές χημικές ουσίες ως εςής 

1. αμιιόνη: Ο.Ο-όιαιθυλυ 5-[2-(διαιθυλαμινο) αιδυλο] φωσφοροΟειο?.ικές ενώσεις (75-53-5) και ;α 
αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, 

2. ΡΓ1Β: 1,1,3.3.3-πενταφθορο-2-(τριψθοροιιεθυλο)-1 -προπένιο (382-21 -8), 

3 ΒΛΕΠΕ ΜΙΕΙΤΑΚΥ 00005 ΟΟΝΤΚΟΕ5 ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΖ ; 3 -Κινουνκλιόινυλοβενζυλικΐς ενώσεις (6581 06 2), 

4. Φωσ/ένιο: Λιχλωριούχο καρβονόλιο (75-44-5), 

5. Χλωριούχο δικυάνιο (506-77-4), 

6. Υδροκυάνιο (74-90-8), 

7. Χλωροπικρίνη: τριχλωρονιτρομεθάνιο (76-06-2), 


β. Πρόδρομοι τοςικών χτ|μικών ουσιών, ως εςής : 

1. Χημικές ουσίες, εκτός ατό όσες αναφέρονται στο ΜϊΙίΐατν Οοοά5 Οοηιτοίε ή στο σημείο 10350, οι 
οποίες περιέχουν ενα άτομο φωσφόρου με το οποίο συνδέεται μια μεΟυλική, αιθυλική ή προπυλική 
(κανονική ή ισο-) ομάδα, όχι όμως άλλα άτομα άνθρακα. 

Σιιιι . : Στο <η]μεϊο 1€450.β. 1 δεν ελέ·,·χεται το Γοηο]05 : Ο-αιθνλο 5-φαινυλο 
αιΟυλοφωσοονοθειολοθειονικές ενώσεις (944-22-9), 

2. Ν,Ν-διαλκυλο [μεΟυλο, αιδυλο ή πρόπυλό (κανονικό ή ισο-)] φωσφοραμιόικές διαλογονούχες 
ενώσεις, 

3. Διαλκυλϋ [μεθυλο. αιΟυλο ή πρόπυλό (κανονικό ή ίσο-)] Ν,Ν-διαλκυλο [μεΟυλο, αιθυλο ή πρόπυλό 
(κανονικό ή ισο-)]-φωσφοραμιδικές ενώσεις, εκτός από τις Διαιθυλο-Ν,Ν-όιμεθυλοφωσφοραμιδικές 
ενώσεις που αναφέρονται στο σημείο 10350. 

4. Ν.Ν-Διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή πρόπυλό (κανονικό ή ίσο-)] αμινοαιθυλο-2-χλωριούχες ενώσεις 
και αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από το Ν,Ν-διισοπροπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίόιο ή το 
υδροχλωριούχο Ν,Ν-6ιισοπροπυλο-(β)-αμΐΥοαιθυλοχλωρίδιο που αναφέρονται στο σημείο 10350. 

5. Ν,Ν-διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή πρόπυλό (κανονικό ή ίσο-)] αμινοαιθανο-2-όλες και τα αντίστοιχα 
πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπροπυλο-(β)-αμινοαιθανόλη (96-80-0) και την Ν,Ν- 
διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8) που αναφέρονται στο σημείο 10350, 

Σιιιι. : Στο σημείο 10450. 6.5, δεν ελέγχονται τα εςής: 

α. Λ'. 14-όιμεθυλαμινοαιθανόλη (108-01-0) και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα ά/.ατα. 
β. πρωτονιωμένα. άλατα της Ν,Ν-διαιθνλαμινοαιθανόλης (100-378), 

6. Ν,Ν-διαλκυλο [μεθυλο, αιθυλο ή πρόπυλό (κανονικό ή ισο-)] αμινοαιθανο-2-θειόλες και τα 
αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπροπυλο·(β)-αμινοαιθανοθειόλη που 
αναφέρεται στο σημείο 10350, 

7. αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7), 

8. μεθυλ οδιαιθανολαμί νη (105-59-9). 


ΦΕΚ828 
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! Ο Λογισμικό 


10001 "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη", την "παραγωγή” ή τη "χρήση" των 

προϊόντων εξοπλισμού που καθορίζονται στα σημεία 1Β00Ι ως 1Β003. 


10002 "Λογισμικό” για την "ανάπτυξη" τελεσμάτων ή "σύνθετων υλικών", με οργανικό “συνθετικό υλικό”, μεταλλικό 

“συνθετικό υλικό" ή ανθρακικό "συνθετικό υλικό". 


10101 "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο η τροποποιημένο για τη “χρήση" των προϊόντων που καθορίζονται στα 

σημεία 1 ΒΙΟΙ. ΙΒΙ02,’ΐΒΙ 15, ΙΒ117, ΙΒ118 ή ΙΒ119. 


I ϋ 103 "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο για την ανάλυση ανηγμένων παρατηρήσιμων μεγεθών όπως είναι η 

αντανακλασιμότητα των ραντάρ, οι επισημάνσεις υπεριώδους/υπέρυθρης ακτινοβολίας και οι ακουστικές 
επισημάνσεις. 


1020! "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο για τη "χρήση" προϊόντων που καθορίζονται στο σημείο ΙΒ201. 


1Ε Τεχνολογία 


ΙΕ001 Σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την "ανάπτυξη" ή την "παραγωγή" εξοπλισμού ή υλικών που 

καθορίζονται στα σημεία ΙΑΟΟΙ.β., ΙΑΟΟΙ.γ., 1Α002ως ΙΑ005, 1Β ή 10. 


1Ε002 Λοιπές “τεχνολογίες", ως εξής : 

α. 


Ρ· 


"Τεχνολογία" για την “ανάπτυξη" ή την παραγωγή πολυβενζοθειαζολών ή πολυβενζοοξαζολών- 

■Τεχνολογία" για την “ανάπτυξη" ή την "παραγωγή" φθοριούχων ελαστομερών ενώσεων που περιέχουν 
τουλάχιστον ένα μονομερές βινυλαιθέρα· 
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1Ε002 


ΙΕΙΟΙ 


συνέχεια 

γ. "Τεχνολογία” για τον σχεδίασμά ή την "παραγωγή" των ακολούθων βασικών υλικών ή μη "σύνθετων” 
κεραμικών υλικών : 

1. Τα βασικά υλικά έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
α. Η σύστασή τους είναι μια από τις ακόλουθες : 

1. Απλά ή σύμπλοκα οξείδια ζιρκονίου και σύμπλοκα οξείδια πυριτίου ή αργιλίου, 

2. Απλά νιτρίδια βορίου (κυβικής κρυσταλλικής μορφής), 

3 Απλά ή σύμπλοκα καρβίδια πυριτίου ή βορίου, ή 

4, Απλά ή σύμπλοκα νιτρίδια πυριτίου. 

β. Έχουν σύνολο μεταλλικών ακαθαρσιών, εκτός από εκούσιες προσθήκες, μικρότερο από : 

1. 1.000 ρρηι για τα απλά οξείδια ή καρβίδια ή 

2. 5.000 ρρπτ για τις συμπλοκές ενώσεις ή τα απλά νιτρίδια και 
γ. Αποτελούνται από ένα από τα εξής : 

1. Ζιρκόνια με μέσο μέγεθος σωματιδίων μέχρι και I μπι και ποσοστό σωματιδίων 
μεγαλύτερων από 5 μπι μέχρι και 10%, 

2. Άλλα βασικά υλικά με μέσο μέγεθος σωματιδίων μέχρι και 5 μια και ποσοστό 
σωματιδίων από 10 μια μέχρι και 10%, ή 

3. Υλικό με όλα τα εξής χαρακτηριστικά : 

α. Πλακίδια με λόγο μήκους προς πάχος άνω του 5, 
β. Βελονοειδείς ίνες (\νόί$λίΓ5) με λόγο μήκους προς διάμετρο άνω του 10 για 
διαμέτρους κάτω των 2 μια, και 

γ. Συνεχείς ή κομμένες ίνες με διάμετρο κάτω των 10 μια, 

2. Μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά αποτελούμενα από υλικά που περιγράφονται στο σημείο I Ε002.γ. 1 .· 
Σηα. : Στο σημείο !Ε002.γ.2. δεν υπάγεται η τεχνολογία για τον σχεδίασμά ή τι/ν παραγωγή 

λειαντικών. 

δ. "Τεχνολογία" για την "παραγωγή” αρωματικών πολυαμιδικών ινών, 

ε. "Τεχνολογία" για την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση υλικών που καθορίζονται στο σημείο 
1Ο0(Η· 

στ. "Τεχνολογία" για την επιδιόρθωση κατασκευών από "σύνθετα" υλικά, ελασμάτων ή υλικών που 
περιγράφονται στα σημεία 1Α002, 1Ο007.γ. ή δ. 

Σιιιι. : Το σημείο 1Ε002.στ. δεν αφορά την "τεχνολογία" για την επιδιόρθωση κατασκευαστών που 

χρησιμοποιούνται στα “πολιτικό αεροσκάφη”με "ινώδη ή νηματώδη υλικά" και τις εποςειρητϊνες πον 
περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή. 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για τη “χρήση" προϊόντων που καθορίζονται στα 
σημεία 1Α102, 1Β001, 1ΒΙ01, 1ΒΙ15, 1Β116, 10001, 10101, 10107, 10111 ως 10117, ΙϋΙΟΙ ή 10103. 


1Ε102 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την "ανάπτυξη” ή το λογισμικό" που 
περιγράφονται στα σημεία 10001, ΙΟ101 ή 10103. 
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ι ε ί 03 

ΙΕΙ04 

1Ε201 

1Ε202 

ΙΕ203 


"Τεχνολογία" για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, της πιέσεως ή της ατμόσφαιρας των αυτοκλείστων ή των 
υόροκλείστων όταν χρησιμοποιούνται για την "παραγτονή" "σύνθετων υλικών" ή ημικατεργασμένων "σύνθετων 
ολικών". 

"Τεχνολογία” σχετική με την παραγωγή .τυρολυτικώς λαμβανομένων υλικών που μορφοποιούνται σε τύπους, 
μαντρέλια ή άλλες μήτρες από πρόδρομα αέρια που διασπώνται σε θερμοκρασίες από 1.573 Κ. (1.300" Ο) ως 3.173 
Κ. (2.900“ 0) και πιεσεις από 130 Ρα ως 20 λΡα. 

Χπιε . Χτο σημείο ΙΕ10Ί περιλαμβάνεται η "τεχνολογία"για ο/ν σύνθεση των προδρόμων αερίων, των προγραμμάτων 
και τις παραμέτρους για τη ρύθμιση των ροών και των διεργασιών. 


“Τεχνολογία” σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για τη [Ν] "χρήση” προϊόντων που καθορίζονται 
στα σημεία 1Α002. 1Α202. 1Α225 ως 1Λ227, 1Β201. 1Β225ως 1Β233, 1Ο002.α.2.γ. ή δ., 10010 β.. 10202, 10210, 
10216. 10225 ως 10240 ή Ιϋ201. 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την “ανάπτυξη” ή την “παραγωγή" προϊόντων 
που καθορίζονται στα σημεία 1Α202 ή 1Α225 ως IΑ227. 

"Τεχνολογία" σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις τεχνολογίας για την "ανάπτυξη" του " λογισμικού" 
που καθορίζεται στο σημείο 10201. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 


2Α Εξοπλισμός, συναρμολογήματα και συστατικά μέρη 


ΣΗΜ. : Για κανονικούς τριβείς, βλ ΜιΙι/οιγ Οοοάε σοηΐτοΐε. 

2Α001 Λντιτριβικά κουζινέτα (έδρανα) και συστήματα εδράνων ως εξής, και σχετικά συστατικά: 

Σιιυείωστι : Στο σιγμείο 2ΑΟΟΙ δεν υπάγονται ια σφαιρίδια με όρια ανοχής .του προσδιορίζονται από τον 

κατασκευασΌ; σύμφωνα με το 150 1290 ως βαθμός 5 ή κατώτερος. 

α. Σψαιροτριβείς και συμπαγείς κυλινδροτριβείς των οποίων η ανοχή προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΒΕΟ 7, ΛΒΕΟ 7Ρ, ΛΒΕΟ 7Τ ή Ι$0 Κατηγορία 4 ή με ανώτερους (ή 
ισοδύναμους εθνικούς) κανόνες και οι οποίοι έχουν δακτυλίους, σφαιρίδια ή κυλίνδρους από υλικό τηοηεΐ ή 
από βηρύλλιο. 

Σηιιείω σπ: Στο σημείο ΙΑΟΟΙ.α. δεν υπάγονται οι τριβείς με κωνικούς κυλίνδρους 

β. Άλλοι σφαιροτριβείς και συμπαγείς κυλινδροτριβείς των οποίων η ανοχή προσδιορίζεται από τον 

κατασκευαστή σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΒΕΟ 9, ΑΒΕΟ 9Ρ ή 150 Κατηγορία 2 ή ανώτερους (ή 
ισοδύναμους εθνικούς) κανόνες. 

Συυείωση : Στο σημείο 2ΛΟΟΙ.3. δεν υπάγονται οι τριβείς με κωνικούς κυλίνδρους. 

γ. Συστήματα ενεργών μαγνητικών τριβέων που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Υλικά με πυκνότητες ροής 2.0 Τ και άνω και αποδόσεις ισχύος άνω των 414 ΜΡα. 

2. Πλήρως ηλεκτρομαγνητικούς τρισδιάστατους τύπους ενεργοποιητών ομοπολικής διαμόρφωσης· ή 

3. Αισθητήρες Οέσεως υψηλής θερμοκρασίας (450 Κ (177°0) και άνω). 

2Α225 Χωνευτήρια από υλικά ανθεκτικά στα τήγματα ακτινιδών, ως εξής: 

α. Χωνευτήρια με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Χωρητικότητα ! 50 αη' έως 8000 ειτι\ και 

2. Κατασκευή ή επίχρισμα από οποιοδήποτε από τα παρακάτω υλικά, καθαρότητας 98% ή μεγαλύτερης 
κατά βάρος: 

α. Φθοριούχο ασβέστιο (ΟάΡι) 

β. Ζιρκονικό (μεταζιρκονικό) ασβέστιο (ΟαΖτΟ;) 

γ. Θειούχο δημήτριο (0 2 5 3 ) 

δ. Οξείδιο του ερβίου (ερβία) (Εγ : 0 3 ) 

ε. Οξείδιο του αφνίου (αφνία) (ΗίΌ;) 

στ. Οξείδιο του μαγνησίου (ΜςΟ) 

ζ. Νιτρίδιο κράυατος ντοβίου-τιτανίου-βολωραμίου (με περιεκτικότητες περίπου 50% Νύ, 

30% Τί, 20% \ν) 

η. Οξείδιο του υττρίου (υττρία) (Υ ; 0 3 ) ή 
0. Οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκόνια) (Ζτ0 2 ). 

β. Χωνευτήρια με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Χωρητικότητα 50 αιΓ έως 2000 επί· 1 και 

2. Κατασκευή ή επένδυση από ταντάλιο καθαρότητας 99,9% ή μεγαλ ύτερης κατά βάρος. 
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2Α225 συνέχεια 

γ. Χωνευτήρια με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Χωρητικότητα 50 επί 5 έως 2000 εσέ 

2. Κατασκευή ή επένδυση από ταντάλιο καθαρότητας 98% ή μεγαλύτερης κατά βάρος, και 

3. Επίχρισμα με καρβίδιο, νιτρίδιο, ή βορίδιο του τανταλίου ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, 

2Α226 Βαλβίδες με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. "ονομαστικό μέγεθος" 5 ιηηι και άνω, 

β. πτυσσόμενη στεγανοποιητική διάταξη (τύπου φυσητήρα), και 

γ. εί ολοκλήρου κατασκευασμένες ή με επένδυση από αργίλιο, κράμα αργιλίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με 
περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 60% κατά βάρος. 

7ε/νικιΐ παοατήουφι : 

Για τιςβαλβίδεςμε διαφορετικές διαμέτρους εισαγωγής και εςαγωγ//ς, το "ονομαστικό μέγεθος" για το οποίο γίνεται 
λόγος στο σι/μείο 2Λ226 αφορά τ»; μικρότερη διάμετρο. 

2Β Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχων και παραγωγής 


Τε·Λ·ικές παρατηρήσεις : 

!. Οι δευτερεύοντες παράλλ.ηλ.οι άξονες διαμόρφωσης περιγράμματος, π.χ. άξονας ιν στις οριζόντιες φραίζες 
διάτρησης ή ένας όευτερεύων άξονας περιστροφής, του οποίου ο κεντροφορέας είναι παράλληλος προς τον 
κύριο άξονα περιστροφής, δεν υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των αξόνων διαμόρφωσης περιγράμματος. 

Οι άξονες περιστροφής δεν είναι αναγκαίο να περιστρέφονται επί 360°. Ο άξονας περιστροφής μπορεί να 
κατευθύνεται από γραμμική διάταξη, (π.χ. από κοχλία ή οδοντωτό τροχοκανόνα). 

2. Η ονοματολογία των αξόνων είναι σύμφωνη προς το διεθνές πρότυπο 150 841 "Μηχανές με ψηφιακό έλεγχο - 
Ονοματολογία αξόνων και κινήσεων". 

3. Για τους σκοπούς των σημείων 2ΒΟΟΙ ως 2Β009. μια ανακλινόμενη άτρακτος συνυπολογίζεται ως άξονας 
περιστροφής. 

4. Για κάθε μοντέλο εργαλ,ειομηχανής μπορούν να χρησιμοποιούνται δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας τοποθέτησης 
συναγόμενα από μετρήσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΙΞΟ 230/2 (1988) * ή με εθνικά ισοδύναμα 
αντί για δοκιμές των επί μέρους μηχανών, άηλ,ωμένη ακρίβεια τοποθέτησης σημαίνει την τιμή ακρίβειας που 
γνωστοποιείται ως αντιπροσωπευτική της ακρίβειας ενός σεγκεκριμένου μοντέλου μηχανής στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας 

Προσδιορισμός των δηλωμένων τιμών 

α. Επιλέγονται πέντε μηχανές του περί ου ο λόγος μοντέλου. 

β. Μετρούνται οι ακρίβειες γραμμικού άξονα σύμφωνα με το πρότυπο ΙΞΟ 230/2 (1988) , 
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Οι κατασκευαστές που υπολογίζουν την ακρίβεια τοποθέτησης σύμφωνα με το έγγραφο 150 230/2 (1997) οφείλουν να 
συμβουλευθούν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι. 
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2Β Προσδιορισμός των δηλωμένων τιμών 


γ. Προσδιορίζονται οι τιμές Α για κάβο άξονα κάθε μηχανής Η μέθοδος υπολογισμού π/ς τιμής Λ 
περιγράφεται στο πρότυπο ΙΣΟ. 

1 ) Προσδιορίζεται η μέση τιμή Λ της· τιμής Α κάθε άξονα, η οποία και γίνεται η δηλωμένη τιμή (Αχ. Αν. -) 
του αντίστοιχου άξονα για το συγκεκριμένο μοντέλο. 

ε. Αφού στον πίνακα της Κατι/γορίσς 2 γίνεται λόγος για κάθε γραμμικό άξονα. Οα υπάρχουν τόσες 
δηλωμένες τιμές όσοι και άξονες. 

στ. Αν κάποιος άξονας μοντέλου μηχανής μη ελεγχόμενου δυνάμει των σημείων 2Β00Ι.α έως 2Β00! γ ή 

2Β201 έχει δηλ.τυμένη ακρίβεια Α 6 μικρομέτρων προκειμένου για μηχανές τροχίσματος ή 8 
μικρομέτρων προκειμένου για μηχανές φραιζαρίσματος ή τόρνευσης. ή καλύτερη, πρέπει να απαιτείται 
από τον κατασκευαστι) να επιβεβαιώνει το επίπεδο ακρίβειας κάθε 13 μήνες. 

2Β001 Εργαλειομηχανές ως εξής και οποιοσδήποτε σχετικός συνδυασμός, για την αφαίρεση (ή κοπή) μεταλλικών. 

κεραμικών ή "συνθέτων 11 υ/,ικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν να 
εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάσεις για "ψηφιακό έλεγχο" 

ΣΙΙΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 2Β201. 

α Εργαλειομηχανές για τόρνευση έχουσες ο/.α τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με "διαθέσιμες όλ,ες τις αντισταθμίσεις" μικρότερη (καλύτερη) από ή ίση με 6 
μιτι σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 (1988) ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε 
γραμμικού άξονα, και 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτοχρόνως για "έλεγχο της 
διαμόρφωσης περιγράμματος". 

Σ ιηιείίυσ ιι: Στο σημείο 2Β001 .α. δεν υπάγονται μηχανές για τόρνευσΐ] ειδικά σχεδιασμένες για την 

παραγωγή φακών επαφής. 

β. Εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα. έχουσες οποιοδήποτε από ία ακόλουθα χαρακτηριστικά; 

1. α Ακρίβεια τοποθέτησης “διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις" μικρότερη 

(καλύτερη) από ή ίση με 6 μια σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 (1988) ' ή 
με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού άξονα, και 
β Τρεις γραμμικούς άξονες και έναν άξονα περιστροφής που μπορούν να συνδυαστούν 
ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος". 

2. Πέντε ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν.ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της 
διαμόρφωσης περιγράμματος"· ή 

3. Ακρίβεια τοποθέτησης για τις μηχανές διάτρησης με πρότυπο-οδηγό. με "διαθέσιμες όλες τις 
αντισταθμίσεις" μικρότερη (καλύτερη) από ή ίση με 4 μιη σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 
(1988) 1 ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού άξονα. 
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Οι κατασκευαστές που υπολογίζουν την ακρίβεια τοποθέτησης σύμφωνα με το έγγραφο 150 230/2 (1997) οφείλ,ουν να 
συμβουλευθούν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι. 
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2Β001 συνέχεια 

ν, Εργαλειομηχανές για τρόχισμα έχουσες οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

| α. ’ Ακρίβεια τοποθέτησης με "διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις" μικρότερη (καλύτερη) από ή 
ίση με 4 μια σύμφωνα με το πρότυπο 180 230/2 (1988) 'με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος 
οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα, και 

β. Τρεις ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο 
της διαμόρφωσης περιγράμματος"· ή 

2. Πέντε ή περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της 
διαμόρφωσης περιγράμματος”. 

Σιιυείοοση : Στο σημείο 2ΒΟΟ όεν υπάγονται οι μηχανές για τρόχισμα ως εξής: 

1. Μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών εξωτερικών, εσωτερικών και 
εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών με όλα τα ακόλουθα χαρακνφισιικά: 
α. Περιορίζονται σε κυλινδρικό τρόχισμα- και 

β. Περιορίζονται στο να δέχονται αντικείμενα .τρος κατεργασία μέγιοπ/ς 
εξωτερικής διαμέτρου ή μεγίστου μήκους 150 τητη. 

2. Μηχανές ειδικά σχεδιασμένες για τρόχισμα με σεριτύιτωμα που έχουν οποιοδήποτε αϊτό 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Ο άξονας € χρησιμοποιείται για τη διατιιρηση του τροχού σε ορθή γωνία ως 

προς την υπό κατεργασία επιφάνεια- 

β. Ο άξονας α διστάσσεται για το τρόχισμα κυλινδρικών εκκεντρών (κνωόάκων) 

3. Μηχανές για τρόχισμα εργαλ.είων ή κοπτικών εργαλείων περιορισμένες μόνο αττ/ν 
παραγωγό) εργαλ.είων ή κοπτικών εργαλ.είων. 

4 Μηχανές για τρόχισμα στροφαλοφόρων ή εκκεντροφόρων αξόνων 

5 Μηχανές για τρόχισμα επιφανειών. 

δ. Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (ΕΟΜ) όχι του τύπου μηχανισμού πρόωσης σύρματος, με δύο ή 

περισσότερους άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "ίάχγχο της διαμόρφωσης 
περιγράμματος”. 

ε. Εργαλειομηχανές για την αφαίρεση μεταλλικών, κεραμικών ή "σύνθετων" υλικών: 

1. ’ Με: 

α. Εκτόξευση ύδατος ή άλλων υγρών, συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχουν λειαντικά 
πρόσθετα, 

β. Δέσμη ηλεκτρονίων, ή 

γ. Δέσμη "λέιζερ" και 

2. .Με δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής: 

α. ικανές να συνδυαστούν ταυτόχρονα για "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος" και 

β, με ακρίβεια τοποθέτησης μικρότερη (καλύτερη) από 0,003°, 

στ. Μηχανές για διάτρηση βαθειών οπών και μηχανές για τορνευση τροποποιημένες για διάτρηση βαθειών 

οπών, με μεγίστη ικανότητα βάθους διάτρησης που υπερβαίνει 5000 πιιιι και ειδικά σχεδιασμένα προς τούτο 
συστατικά. 


2Β003 Εργαλειομηχανές με "ψηφιακό έλεγχο" ή χειροκίνητες, και τα ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία, όργανα 

χειρισμού και εξαρτήματα τους, ειδικά σχεδιασμένες για πλάνισμα, την τελική επεξεργασία, το τρόχισμα ή τη 
λείανση σκληρωμένων (ΪΕ=40 ή περισσότερο) ακτινωτών, ελικοειδών και διπλών ελικοειδών οδοντωτών τροχών 
με διάμετρο βήματος μεγαλύτερη από 1250 γπγπ και εύρος κεφαλής των οδόντων εντός των ορίων του 15 - ό τη, 
διαμέτρου βήματος ή μεγαλύτερο οι οποίοι έχουν υποστεί τελική επεξεργασία για την επίτευξη της ποιότητας που 
ορίζεται στο πρότυπο ΑΟΜΑ 14 (ισοδύναμο με το πρότυπο 180 1328 κατηγορία 3) ή ανώτερης ποιότητας. 
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Οι κατασκευαστές που υπολογίζουν την ακρίβεια τοποθέτησης σύμφωνα με το έγγραφο 150 230/2 (1997) οφείλουν να συμβουλές Οουι τι, 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι. 
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2Β004 


2Β005 


'Ίσοστατικές πρέσες 11 για κατεργασία εν θερμώ που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά γι' 
αυτές σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα, <ος εξής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ 2Β10-Ι και 2Β204. 

α. Περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας στο κλειστό κοίλωμα και κοίλωμα Θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου 
406 γπγπ ή μεγαλύτερης και 
β. Οποιοδήποτε α,τό τα ακόλουθα : 

1. Μεγίστη πίεση εργασίας μεγαλύτερη από 207 ΜΡα. 

2. Περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας μεγαλύτερης από ! 773 Κ (1,500° Ο) ή 

3. Εγκατάσταση για τον εμποτισμό υδρογονανθράκων και την απομάκρυνση των αερίων προϊόντων 
απσόόμησης που προκύπτουν. 

Τκγνική καοπνΐοηΦΐ : 

Εσωτερική όιάσταστι Οα/.άμοο είναι η εσωτερική διάσταση του θαλάμου, στον οποίο επιτυγχάνονται τόσο η 
θερμοκρασία όσο και η πίεση εργασίας και <5εν περιλαμβάνει τον εςοπλ.ισμό για τη συγκράα/ση των προς κατεργασίαν 
αντικειμένων. Η διάσταση αυτή είναι η μικρότερη από τις εσωτερικές διαμέτρους είτε τον θαλάμου πιέσεως είτε τον 
μονωμένου θαλάμου του κλιβάνου, ανάλ.ογσ με το ποιος από τους δύο βρίσκεται μέσα στον άλλ ο 
Σημ. Για ειδικά σχεδιασμένες μήτρες, τύπους και ερε/αλ.εία β).. σημεία ΙΒ003, 9Β009 και τους Ελέγχους των 

Στρατιωτικών Προϊόντων. 


Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για την εναπόθεση, την επεξεργασία και [Ο] τον κατά τη διεργασία έλεγχο 
ανόργανων επιστρώσεων, επιχρίσεων και μετατροπών επιφανειών σε μη ηλεκτρονικά υποστρώματα, με τις τεχνικές 
που αναφέρονται στον πίνακα μετά το εδάφιο 2Ε003.δ. και στις σχετικές με αυτόν σημειώσεις, καθώς και τα ειδικά 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτόματου χειρισμού, τοποθέτησης, κατεργασίας και ελέγχου για τον εν λόγω 
εξοπλισμό, ως εξής: 

α. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω αποθηκενμένου προγράμματος" για εναπόθεση ατμού με χημικές 
μεθόδους (ΟνΩ), ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ 2Β105. 

1. Έχει τροποποιηθεί για μια από τις ακόλουθες τεχνικές: 
α. Παλμική εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους. 

β. Θεριακή εναπόθεση με ελεγχόμενο πυρήνα αντιδράσεως (ΟΊΤΩ). ή 
γ Εναπόθεση ατμού με χημική μέθοδο βελτιωμένη με πλάσμα ή υποβοηθοόμενη από 
πλάσμα· και 

2. Φέρει ενσωματωμένο οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συστήματα: 

α. Περιστρεφόαενες στεγανοποιητικές διατάξεις υφηλού κενού (μικρότερου ή ίσου προς 
0.01 Ρα)· ή 

β. Σύστημα ελέγχου του πάχους του επιχρίσματος επί τόπου. 

β. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος" για εμφύτευση ιόντων, με ένταση 
ρεύματος δέσμης 5 γπΑ ή μεγαλύτερη. 

γ. Εξοπλισμός παραγωγής με “έλεγχο μέσω αποθηκευμένου προγράμματος” για εναπόθεση ατμού με φυσική 
μέθοδο δέσμης ηλεκτρονίων, ο οποίος φέρει ενσωματωμένα συστήματα τροφοδότησης ισχύος σχεδιασμένα 
για ισχύ μεγαλύτερη από 50 λ\ν και έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

1. Σύστημα ελέγχου στάθμης υγρού με "λέιζερ", το οποίο ρυθμίζει με ακρίβεια την ταχύτητα προώσεως 
των τύπων ή 

2. Συσκευή παρακολούθησης (πιοπίΤοτ) της ταχύτητας εναπόθεσης, η οποία ελέγχεται με υπολογιστή 
και λειτουργεί με βάση την αρχή της φωτοφωταύγειας των ιονισμένων ατόμων που περιέχονται στο 
ρεύμα του εξατμιζόμενου υλικού, για τον έλεγχο της ταχύτητας εναπόθεσης επιχρισμάτων που 
περιέχουν δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία. 
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2Β003 


2Β006 


συνέχεια 

ή Εξοπλισμός παραγωγής με "ελεγχο μέσω αποΟηκευμένου προγράμματος” για ψεκασμό πλάσματος, ο οποίος 
έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργεί σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα υποπιέσεως (πίεση μικρότερη ή ίση προς 10 Κ,Ρα, όπως 
μετράται σε απόσταση έως 300 τηττ» επάνω από την έξοδο του ακροψυσίου του πιστολιού) μέσα σε 
θάλαμο κενού ικανό να επιτυγχάνει κενό έως 0,01 Ρα πριν αρχίσει η διεργασία ψεκασμού- ή 

2. Φέρει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου του πάχους του επιχρίσματος επιτόπου 

ε. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσοι υποθηκευμένου προγράμματος” για εναπόθεση με καθοδική 
διασκόρπιση, ικανός να επιτυγχάνει πυκνότητα ρεύματος 0,1 ιπΑ/πιπι' ή υψηλότερη, με ταχύτητα 
εναπόθεσης 15 μικρόμετοα/ώρα ή υψηλότερη, 

στ. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω υποθηκευμένου προγράμματος" για εναπόθεση καθοδικής 
εκκένωσης τόξου, ο οποίος φέρει ενσωματωμένο πλέγμα ηλεκτρομαγνητών για την καθοδήγηση της 
εστίασης του τόξου στην κάθοδο, 

ζ. Εξοπλισμός παραγωγής με "έλεγχο μέσω υποθηκευμένου προγράμματος" για ιοντική επιμετάλλωση, ο 
οποίος επιτρέπει την επιτόπια μέτρηση είτε: 

I. Του πάχους του επιχρίσματος στο υπόστρωμα και της ταχύτητας εναπόθεσης- ή 

2 Των οπτικών χαρακτηριστικών του επιχρίσματος. 

Σηυείωσν : Στο σημείο 2Β005 δεν υπάγονται η εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους, η καθοδική εκκένωση 

τόξου, η εναπόθεση με καθοδική διασκόρπιση. ο εξοπλισμός για ιοντική επιμετάλλωση ή εμφύτευση 
ιόντων ο ειδικά σχεδιασμένος για εργαλεία κοπής ή μηχανουργικής κατεργασίας. 


Συστήματα ή εξοπλισμός ελέγχου ή μέτρησης διαστάσεων, ως εξής : 

α. Μηχανές ελέγχου διαστάσεων με έλεγχο από υπολογιστή, “ψηφιακό έλεγχο” ή "έλεγχο μέσω υποθηκευμένου 
προγράμματος" με "αβεβαιότητα (ογκομετρικής) μέτρησης" του μήκους σε τρεις διαστάσεις (ίση ή 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από (1,7 - λ/1000) μιιι (I, είναι το μετρώμενο μήκος σε σι σι) έπειτα από 
δοκιμή σύμφωνα με το 150 10360-2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 2Β206. 

β. Όργανα μέτρησης της γραμμικής και γωνιακής μετατόπισης, ως εξής : 

1, Οργανα μέτρησης της γραμμικής μετατόπισης με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
α. Συστήματα μετρήσεων χωρίς απευθείας επαφή, με "διακριτική ικανότητα" ίση ή μικρότερη 
I καλύτερη επίδοση) από 0.2 μιυ για κλίμακες μετρήσεων έως 0,2 ιγιιπ, 
β. Γραμμικούς διαφορικούς μετασχηματιστές τάσεως με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. "Γραμμικότητα” ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,1 % για κλ,ίμακες 
μετρήσεων έως 5 Πΐην και 

2. Έκπτωση ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0,1% ημερησίως σε κανονική 
θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα δοκιμών ± 1 Κ.- ή 

γ. Συστήματα μετρήσεων που έχουν όλα τα ακό/.ουθα χαρακτηριστικά : 

I. Είναι εξοπλισμένα με "λέιζερ" και 
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7.Β007 


1 - γ. συνέχεια 

-■ Μπορούν να διατηρούν, τουλάχιστον επί 12 ώρες σε θερμοκρασία =■ | Κ περί την 
κανονική θερμοκρασία και σε κανονική πίεση: 

α. "Διακριτική ικανότητα" στην πλήρη κλίμακα αναγνώσεώς τους 0,! μιτι ή 
μικρότερη (καλύτερη επίδοση)· και 

β. Αβεβαιότητα μέτρησης" ίση ή μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από (0,2 + 
1/2.000) μικρόμετρα (όπου 8 είναι το μετρώμενο μήκος, σε ιπγπ). 

Σημείωα» ■ Στο σιγμειο 2Β006.β.Ι. δεν υπάγονται τα συστήματα μέτρησης συμβολομέτρων χωρίς 
κλειστή ή ανοικτή ανάρρηση που περιλαμβάνουν "λέιζερ"για τημέτρηοη των 
εσφαλμένων κινήσεων ο/.ίσΟι/σης των ερ'/αλ.ειομηχανών. μηχανών ελέγχου διαστάσεων 
ή παρόμοιου εξοπλισμού. 

2. Οργανα μετρήσεων γωνιακής μετατόπισης με "απόκλιση γωνιακής Οέσεως" ίση ή μικρότερη 
(καλύτερη επίδοση) από 0,00025° 

Σημείωση : Στο εδάφιο 2Β006.β.2. δεν υπάγονται τα οπτικά όργανα, όπως οι αντοδιοπτήρες. που 
χρησιμοποιούν παράλληλες ακτίνες φωτός για την ανιχνευτή; της γωνιακής μετατόπισιις 
κατόπτρου. 

'!· Εξοπλισμός μέτρησης των ανωμαλιών των επιφανειών με μέτρηση της σκέδασης του φωτός συναρτήσει 
γωνίας, με ευαισθησία 0.5 ηιη ή λιγότερο (καλύτερη επίδοση). 

Σημείωση 1: Οι εργαλ.ειομηχανί'ς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές μετρήσεων νπόκεινται στον έλεγχο. 

εφόσον πληρούν τα κριτιφια που καθορίζονται για τη λειτουργία των αντίστοιχων εργαλ.ειομηχανών ή 
μηχανών μετρήσεων ή ανώτερα κρΐΌ;ρια. 

Σηιιείωσν 2: Μία μηχανή που περιγράφεται στην παράγραφο 2Β006 νπόκειται στον έλ,εγχο. εφόσον υπερκαλύπτει το 

κατώτερο όριο ελέγχου σε οποιοδήποτε σημείο τ>;ς κλίμακας λειτουργίας της. 

"Ρομπότ" και τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα αυτομάτου ε/λγχου (αυτόματοι ρυθμιστές) και "επενεργητές πέρατος" 
αυτών, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2Β207. 

α. Με ικανότητα πλήρους τρισδιάστατης επεξεργασίας εικόνων ή πλήρους τρισδιάστατης “ανάλυσης του 
πεδίου εικόνας 1 για τη δημιουργία ή τροποποίηση "προγραμμάτων" ή για τη δημιουργία ή τροποποίηση 
ψηφιακών δεδομένων προγράμματος. 

Τεχνική παρατιιοηση : 

Στον περιορισμό που αφορά την ανάλωση πεδίου εικόνας 1 δεν ουμπεριλ.αμβάνεται ο κατά προσέγγιση οπτικός 
προσδιορισμός της τρίτης διάστασης υπό δεδομένη γωνία ούτε η περιορισμένη ερμηνεία της χρωματικής 
κλίμακας του γκρι για την αντίληψη του βάθους ή τι;ς υφής στις εγκεκριμένες εργασίες (2 1/2 διαστάσεις). 

β. Ειδικά σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας για τους περιβάλλοντες χώρους 
εκρηκτικού πολεμικού υλικού. 

γ. ΐτιδικά σχεδιασμένα ή με ειδική πρόβλεψη ως αυξημένης αντοχής στις ακτινοβολίες, ώστε ν’αντέχουν σε 

συνολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 5 χ I θ' 1 0_ν I πυρίτιο) χωρίς υποβάθμιση της λειτουργίας τους· ή 
Τεχνική παρατήρηση : 

Ο όρος Ον (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σεγοιιίε ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται από αθωράκιστο 
δείγμα πυριτίου όταν εκτίθεται στην ιοντίζονσα ακτινοβολία. 

δ. Ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε υψόμετρα που υπερβαίνουν τα 30.000 ιτι. 
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2ΒΟ08 


2Β009 


2ΒΙ04 


2Β105 


Συναρμολογήματα. μονάδες ή παρεμβλήματα, ειδικά σχεδιασμένα για εργαλειομηχανές ή για τον εξοπλισμό που 
περιγράοεται στα σημεία 2Β006 ως 2Β007. ως εςής : 

α Μονάδες ανάδρασης γραμμικής θέσης (π χ. επαγωγικές διατάξεις, βαθμολογημένες κλίμακες, συστήματα 
υπερύθρου ακτινοβολίας ή συστήματα “Χάιζερ"), με γενική "ακρίβεια” μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 
[800 + (600 X1. χ 10' 3 )] ηπι (όπου Ε είναι το πραγματικό μήκος, σε ητπ), 

Σημ Για τα συστήματα "λέιζερ" βλ. ετίσης π] στμιείωση για τα σιιμείο 2ΒΟΟ6.0. / 

β. Μονάδες ανάδρασης γωνιακής θέσης, π_χ. επαγωγικές διατάξεις, βαθμολογημένες κλίμακες, συστήματα 
υπερύθρου ακτινοβολίας ή συστήματα “λέιζερ", με ακρίβεια μικρότερη (καλύτερη επίδοση) από 0.00025° 
Σημ.: Για τα συστήματα "λέιζερ"βλ. ετίσης π; σημείωση για τα σημείο 2ΰ006.β. 1. 

'/. “Σύνθετες περιστροφικές τράπεζες" και "ανακλινόμενες άτρακτοι", που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αναβάθμιση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, εργαλειομηχανών μέχρι τα 
καθοριζόμενα στο 2Β επίπεδα ή ανώτερα επίπεδα. 

Μηχανές περιοινητικης μορφοποίησης και μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης, οι οποίες, σύμφωνα με ας τεχνικές 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, μπορούν να εφοδιαστούν με μονάδες “ψηφιακού ελέγχου . ή όργανα ελέγχου με 
υπολονιστή. και οι οποίες έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 2Β109 ΚΛΙ 2Β209, 

α. Δύο ή περισσότερους ελεγχόμενους άξονες από τους οποίους τουλάχιστον δύο μπορούν να συνδυαστούν 
ταυτόχρονα για "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος", καί 
β Δύναμη κυλίνδρου άνω των 60 ΕΝ. 

7'εγνίκή ζαρατποη&ι : 

Για τους σκοπούς τον σημείου 2Β009. οι μηχανές που συνδυάζουν την περιόινητική και την υδραυλική μορφοποίηση 
θεωρούνται ως μηχανές υδραυλικής μορφοποίησΐ]ς. 

"Ισοστατικές πρέσσες" εκτός από τις προσδιοριζόμενες στην παράγραφο 2Β004, με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ 2Β204. 

α. Μεγίστη πίεση εργασίας 69 ΜΡα ή μεγαλύτερη. 

β. Επίτευξη και διατήρηση περιβάλλοντος ελεγχόμενης θερμοκρασίας 873 Κ (600“ €) ή μεγαλύτερης- και 
γ Κ,οίλ.ωμα θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου 254 τηιτι ή μεγαλ,ύτερης. 

Κάμινοι ΟνΩ. εκτός των προσδιοριζόμενων στο 2Β005 α. που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την πύκνωση 
συνθέτων υλικών άνθρακα-άνθρακα. 
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2Β109 


2ΒΙ16 


2ΒΙ !7 


Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης άλλες από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β009, και ειδικά 

σχεδιασμένα συστατικά μέρη τοος, ως εςής : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 2Β209 

α. Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης με όλα τα εζής χαρακτηριστικά : 

1. Μπορούν να εφοδιαστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, με μονάδες 
"ψηφιακού ελέγχου" ή όργανα ελέγχου με υπολογιστή, έστω και εάν δεν είναι εφοδιασμένες με τις 
μονάδες αυτές· και 

2. Έχουν περισσότερους από δύο άξονες που μπορούν να συνδυαστούν ταυτόχρονα για "έλεγχο της 
διαμόρφωσης περιγράμματος”. 

β· Ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για μηχανές προσδιοριζόμενες στο 2Β009 ή 2Β109 α. 

Σημείωση Γο σημείο 2Β! 09 δεν ελίτ/χει μηχανές που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κατασκευαστικών 

μερών και εξοπλισμού προώθησης (π. χ περιβλήματα κινητήρων) για συστήματα πον καθορίζονται στα 
σημεία 9Λ005. 9Α007 α. ή 9Λ 105.α. 

Τε/νκο'ι παοατύοπσν : 

Γ ια τους σκοπούς του σημείου 2Β109, οι μηχανές που συνδυάζουν την περιόινητική και την υδραυλική μορφοποίησή 

θεωρούνται ως μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης. 

Συστήματα δονωτικών δοκιμών, εξοπλισμός και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, ως εςής: 

α. Συστήματα δονητικών δοκιμών με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που περιέχουν μονάδα ψηφιακού 
ελέγχου ικανά να δονούν συστήματα στα ΙΟ § ΚΜ5 ή περισσότερο σε συχνότητα κυμαινόμενη στο σύνολο 
της περιοχής 20 Ηζ έως 2.000 Ηζ και να ασκούν δυνάμεις 50 έΝ ή μεγαλύτερες, μετρούμενες επί ελευθέρου 
πάγκου. 


β. Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό δονητικών δοκιμών, με εύρος 
ζώνης πραγματικού χρόνου άνω των 5 ΙνΗζ, σχεδιασμένοι για χρήση με τα συστήματα δονητικών δοκιμών 
που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β116.α„ 

γ. Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδεδεμένο ενισχυτή, ικανοί να εςαοκούν δυνάμεις 

τουλάχιστον 50 ΙίΝ, μετρούμενες επί ελευθέρου πάγκου, και χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών 
δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β1 !6.α.. 

δ. Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να συνδυάζουν 

πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί πραγματική συνδυασμένη δύναμη 50 ΙτΝ και πλέον, 
μετρούμενη επί ελευθέρου πάγκου, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα δονητικών δοκιμών που 
προσδιορίζονται στο σημείο 2Β1 !6.α. 


Τενχ'ΐκή παρατήρηση ; 

Στο τηψείο 2ΒΙΙ6. ως "ελεύθερος πάγκος" νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια . που <5εν φέρει κατασκευές ή 
εξαρτήματα. 

Εξοπλισμός και όργανα ελέγχου διεργασιών, πλην των αναψερομένων στα σημεία 2Β004, 2Β005.α., 2Β104 ή 
2Β! 0?, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την πύκνωση και την πυρόλυση δομικών σύνθετων ακροφυσίων 
πυραύλων και ρυγχών επανεισερχόμενων φορέων 
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2Β1Ι9 


2ΒΙ20 


2Β121 


2Β122 


Ζυγοσταθμιστικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός, ως εξής : 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ 2Β219. 


α. Ζυγοσταθμιστικές μηχανές με όλα τα παραπατώ χαρακτηριστικά . 

1. ανίκανες να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συνκροτήματα με μάζα άνω των 3 !:§, 

2. ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συνκροτήματα σε ταχύτητες άνω των 12500 φιπ, 

3. ικανές να διορθώνουν ανιστοσταΰμίσεις σε οόο ή περισσότερα επίπεδα, και 

4. ικανές να ζυγοσταθμίζουν μέχρι εναπομένουσα ειδική ανισοστάθμιση 0.2 § πιπι ανά ές μάζας 
στροιοέα. 

Σηυ. : τα 2ΒΙ19. α δεν ι9ότει υπό έλ.σγχο τις ζυγοσταθμιστικές μηχανές τις σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για 
οδοντιατρικό ή άλλον ιατρικό εξοπλισμό. 

β. Ενδεικτικές κεφαλές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες προς χρήση με τις μηχανές του 2Β1! 9 α. 

Τετνική παοατ?! 0 /ί(τη : 

Οι ενδεικτικές κεφαλές αποκσλούνται ενίοτε και ζυγοσταθμιστικά όργανα. 


Προσομοιωτές κίνησης ή περιστροφικές τράπεζες με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
α. Δυο ή περισσότερους άξονες, 

β. Κινητούς δακτυλίους ικανούς να μεταδίδουν ηλεκτρική ισχύ ή/και πληροφορίες σήματος, 

γ. Οποιαδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ; 

1. Όλα τα παρακάτω για κάθε έναν άξονα : 

α. ικανότητα ταχύτητας πεοιστροψης 400 μοιρών ανά εεε και άνω, ή .>0 μοιρών ανά εοε και 
κάτω, και 

β διαχωρισμό ταχυτήτων περιστροφής 6 μοιρών ανά 500 ή λιγότερο και ακρίβεια 0,6 μοιρών 
ανά 5οο ή λιγότερο, 

2. Ευστάθεια στη χειρότερη περίπτωση ±0,05% (μέσον όρο επί 10 μοίρες ή περισσότερο) ή καλύτερη 
(μικρότερο ποσοστό), ή 

3. Ακρίβεια τοποθέτησης 5 δεύτερα της μοίρας ή κατώτερη. 

Σιηι. : το 2Β120 δεν θέτει υπό έλτ/χο τις περιστροφικές τράπεζες τις σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για 
εργαλειομηχανές ή για ιατρικό εξοπλισμό. Για τους ελέγχους επί των περιστροφικών τραπεζών 
εργαλ.ειομηχανών βλ. 2Β008. 

Τράπεζες τοποθέτησης (εξοπλισμός ικανός να καθορίζει με ακρίβεια την περιστροφική θέση σε οποιοδήποτε άξονα) 
πλην των προσδιοριζόμενων στο 2Β210, με όλα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Δύο ή περισσότερους άξονες, και 

Ακρίβεια τοποθέτησης 5 δεύτερα της μοίρας ή καλύτερη. 

το 2Β120 δεν θέτει υπό έλργχο τις περιστροφικές τράπεζες τις σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για 
εργαλειομηχανές ή για ιατρικό εξοπλισμό. Για τους ελέγχους επί των περιστροφικών τραπεζών 
εργσλειομηχανών βλ. 2Β008. 

Φυγοκεντρητές ικανοί να προσδίδουν επιταχύνσεις άνω των 100 μ, εφοδιασμένοι με κινητούς δακτυλίους ικανούς να 
μεταδίδουν ηλεκτρική ισχύ ή/και πληροφορίες σήματος. 
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Εργαλειομηχανές, εκτός από εκείνες που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β00!, για την αφαίρεση ή την κοπή 
μεταλλικών, κεραμικών ή σύνθετων υλικών, οι οποίες, σύμφωνα με τι; τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, 
μπορούν να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές διατάζεις για ταυτόχρονο "έλεγχο της διαμόρφωσης περιγράμματος" σε 
δύο ή περισσότερους άξονες, ως εξής : 

α, Εργαλειομηχανές για φραιζάρισμα. με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με "διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις" μικρότερη καλύτερη) από ή ίση με 
6 ιιιτι σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 (1988) 1 ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουόήποτε 
γραμμικού άξονα, ή 

2, Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη διαμόρφωση περιγράμματος. 

Σημείωση; Στο σημείο 2Β20Ι.α. δεν υπάγονται οι μηχανές για φραιζάριομα με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά 

α. διαδρομή κατά τον άξονα μεγα/.ύτερη αϊτό 2 τη . και 

β γενική "ακρίβεια τσιτοθέτηστις" στον άξονα των X μεγαλύτερη (χειρότερη) από 20 μηι 

β. Εργαλειομηχανές για τρόχισμα, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Ακρίβεια τοποθέτησης με "διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις" μικρότερη (καλύτερη) από 6 μπι 
σύμφωνα με το πρότυπο 150 230/2 (1988) -1 ή με εθνικά ισοδύναμα μικρότερη (καλύτερη) από ή ίση 
με 4 μσι κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα, π 

2. Δύο ή περισσότερους άξονες περιστροφής για τη διαμόρφωση περιγράμματος. 

Σ'ΐίΓΑτυπη ■ Στο εδάφιο 2Β20Ι.β δεν υπάγονται οι ακόλουθες μηχανές για τρόχισμα : 

α. Μηχανές για τρόχισμα κυλινδρικών εξωτερικών, εσωτερικών και 

εξωτερικών/εσωτερικών επιφανειών με όλ.α τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1 Περιορίζονται σε κυλινδρικά τρόχισμα. 

2. Δέχονται αντικείμενα προς κατεργασία μέγιστ?ις εξωτερικής διαμέτρου 

ή μεγίστου μήκους 150 ωτη. 

2. Διαθέτουν όχι περισσότερους από δύο άξονες που μπορούν να 
συνδυαστούν ταυτόχρονα για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 
περιγράμματος" και 

4. Δεν διαθέτουν άξονα ε για διαμόρφωση περιγράμματος, 

β Μηχανές για τρόχισμα με περιτύπωμα που διαθέτουν μόνο τους άξονες X, ν, ε 
και α, όπου ο άξονας ε χρησιμοποιείται για 17/ διατήρηση του τροχού σε ορθή 
γωνία ως προς τι/ν υπό κατεργασία επιφάνεια ενώ ο άξονας α διατάσσεται για 
το τρόχισμα κυλινδρικών εκκεντρών (κνωδάκων). 

7 Μηχανές για τρόχισμα εργαλείων ή κοπτικών εργαλείων με ειδικά σχεδιασμένο 
"λ ογισμικό " για την παραγωγή εργαλείων ή κοπτικών εργαλείων ή 
Ρ. Μηχανές για τρόχισμα στροφαλ.οφόρων ή εκκεντροφόρων αξόνων. 


1 


Οι κατασκευαστές .ιου υπολογίζουν την ακρίβεια τοποθέτησης σύμφωνα με το έγγραφο 150 230/2 (1997) οφείλουν να 
συμβουλευθοόν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημέν οι. 
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: »2ΰ4 


2Β206 


2Β207 


"Ισοστατικές πρέσες”, εκτός από τις προσδιοριζόμενες στην παράγραφο 2Β004 ή 2ΒΙ04 και συναφής εξοπλισμός, 
ως εξής 

α. "Ισοστατικές πρέσες" με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

!. Ικανές να επιτυγχάνουν μεγίστη πίεση εργασίας 69 ΜΡα ή μεγαλύτερη, και 
2 Με κοίλωμα θαλάμου εσωτερικής διαμέτρου άνω των 152 τηπι. 

Ρ Μήτρες, τύποι και όργανα χειρισμού, ειδικά σχεδιασμένα για "ισοστατικές πρέσες” που προσδιορίζονται στο 
σημείο 2Β204.α. 


Τεννικύ χο.οη.τνοιι<τη : 

Στο σημείο 2Β204. εσωτερικό) διάσταση θαλ.άμου είναι η εσωτερική διάσταση του θσλάμου. στον οποίο επιτυγχάνονται 
τόσο η θερμοκρασία όσο και η πίεση εργασίας και δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για τη συγκράτησί] των προς 
κατεργασίαν αντικειμένων. Η διάσταση αυτή είναι η μικρότερη από τις εσωτερικές διαμέτρους είτε του θατ.άμου 
τιέαεως είτε του μονωμένου θαλ.άμου του κλιβάνου, ανάλογα με το ποιος από τους δύο βρίσκεται μέσα στον άλλ ο 


Μηχανές όργανα ή συστήματα ελέγχου ή μέτρησης διαστάσεων, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 
2Β006, ως εξής : 


Μηχανές ελέγχου διαστάσεων με έλεγχο από υπολογιστή ή “ψηφιακό έλεγχο” με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 

1. Δύο ή περισσότερους άξονες- και 

2. "Αβεβαιότητα μέτρησης" του μήκους σε μια διάσταση ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από (1,25 π 
1^/1000) μην, εξακριβωμένη με καθετήρα, του οποίου η "ακρίβεια” είναι μικρότερη (καλύτερη) από 
0,2 μσι (I, είναι το μετρούμενο μήκος, σε σι σι ) (Σχετ. : νΟΙΛΌΕ 2617 Μέρη 1 και 2). 

Συστήματα για τον ταυτόχρονο γραμμικό και γωνιακό έλεγχο ημισφαιρικών δομών με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. "Αβεβαιότητα μέτρησης” κατά μήκος οποιοσδήποτε γραμμικού άξονα ίση ή μικρότερη (καλύτερη 
επίδοση) από 3.5 μ πι ανά 5 γπγτι και 

2. "Απόκλιση γωνιακής θέσης” ίση ή μικρότερη από 0,02°. 


Σηιιείωσν 1 : Οι εργαλ.ειομηχσχίς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές μετρήσεων υπόκεινται στον έλεγχο. 

εφόσον πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται για τη λειτουργία των αντίστοιχων ερ Γ γαλ.ειομηχανών ή 
μηχανών μετρήσεων ή ανώτερα κριτήρια. 

Σιηιείωσυ 2 ■ Μία μηχανή που περιγράφεται στην παράγραφο 2Β206 υπόκειται στον έλεγχο, εφόσον υπερκαλύπτει το 
κατώτερο όριο ελ.άγχου σε οποιοόήποτε σημείο της κλ.ίμσκας λειτουργίας της. 

Τε-Λ'ΐκϋ παοαπίοηση : 

1. Το στέλεχος που χρησιμοποιείται στον καθορισμό της- αβεβαιότητας μέτρησης σε επιθεώρηση των ύιαο τάσεων 
περιγράφεται στο ΙΌΙ/ΟΕ 2617. μέρος 2. 3 και 4. 

2. Όλες οι παράμετροι των μετρούμενων τιμών στο 2Β206 ποριστούν τιμές συν/πλην και όχι συνολικό εύρος. 


"Ρομπότ”, "επενεργητές .τέρατος” και μονάδες χειρισμού, εκτός από τα προσδιοριζόμενα στην παράγραφο 2Β007, 
ως εξής: 

α. "Ρομπότ” ή "επενεργητές πέρατος” ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα εθνικά πρότυπα 

ασιραλχίας που εφαρμόζονται στο χειρισμό ισχυρών εκρηκτικών (π.χ τιμές κανονισμού ηϊχκτρολογικών 
εγκαταστάσεων για τα ισχυρά εκρηκτικά). 
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2Β207 


2Β209 


2Β2Ι9 


2Β225 


συνέχεια 

β. Μονάδες χειρισμού ειδικά σχεδιασμένες για κάποιο από τα "ρομπότ" ή "επενεργητές πέ(>ατος’’ του 
σημείου 2Β207.α. 

Μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης, μηχανές περιδινητικής μορφοποίησης, ικανές για λειτουργίες υδραυλικής 
μορφοποίησης, άλλες από εκείνες που προσδιορίζονται στα σημεία 2Β009 ή 2Β!09 και βοηθητικοί άξονες 
(μαντρέλια), ως εξής: 

α. Μηχανές με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

I Τρεις ή περισσότερους κυλίνδρους (ενεργούς ή κατεύθυνσης)· και 

2. Ικανότητα να εφοδιαστούν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, με μονάδες 
"ψηφιακού ελέγχου" ή όργανα ελέγχου με υπολογιστή. 

β Βοηθητικοί άξονες (μαντρέλια) για τη μορφοποίηση κυλινδρικών δρομέων (ροτόρων) εσωτερικής διαμέτρου 
75 πιιπ έως 400 γπγπ. 

Σημείωση : Το σι/μείο 2Β209.Ο. περιλαμβάνει μηχανές που έχουν μόνο έναν ενιαίο κύλινδρο σχεδιασμένο για την 

παραμόρφωση μετάλλων και δύο επικουρικούς κυλίνδρους που υποστηρίζουν τον βοηθητικό άξονα 
(μαντρέλ.ι), αλλά δεν συμμετέχουν άμεσα στί) διαδικασία παραμόρφωσης. 

Φυγοκεντρικά μηχανήματα πολυεπίπεδης ζυγοστάθμισης, μόνιμα ή φορητά, οριζόντια ή κατακόρυφα. ως εέής : 

α. Φυγοκεντρικές μηχανές ζυγοστάθμισης, που έχουν σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση εύκαμπτων ροτόρων 
μήκους 600 πιπι ή μεγαλύτερου και διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1- Διάμετρο ταλαντωτή ή στροφέα μεγαλύτερη από 75 γππι. 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23 (ί§- και 

3. Ικανότητα ζυγοστάθμισης σε ταχύτητες περιστροφής υψηλότερες από 5.000 Γ.ρ.ιυ. 

β. Φυγοκεντρικά μηχανήματα ζυγοστάθμισης, που έχουν σχεδιαστεί για τη ζυγοστάθμιση κοίλων κυλινδρικών 
συστατικών μερών ροτόρων και διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διάμετρο στροφέα μεγαλύτερη από 75 ιυην 

2. Δυναμικότητα μάζας 0,9 έως 23·λ§. 

3. Ικανότητα ζυγοστάθμισης μέχρι παραμένουσα έλλειψη ισορροπίας το πολύ 0,0! λς χ ιυητΛα ανά 
επίπεδο και 

4. Μετάδοση κΐΥήσεως με ιμάντα. 

Γηλεχειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμούς εξ αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημικού 
διαχωρισμού ή θερμούς θαλάμους, με ένα από τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 

α. Ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θερμών (θωρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,6 πι ή μεγαλύτερου 
(εργασία δια μέσου του τοιχώματος)· ή 

β Ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θερμών (θωρακισμένων) θαλάμων πάχους 0,6 ιη ή μεγαλύτερου 
(εργασία πάνω από το τοίχωμα). 



Οι τηλεχαριοτές επιτυγχάνουν μεταφορά των κινήσεων τον ανθρώπου-χειριστή με ένα ενεργητικό βραχίονα και μία 
τελική διάταξη συγκράτησης. Πρέπει να είναι του τύπου κύριος·υπηρέτης (τηαειεε/εΐανσ) ή να ελέγχονται μέσω 
"]ονεΐίοκ" ή πληκτρολογίου. 
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2Β226 


2Β227 


2Β228 


Επαγωγικές κάμινοι ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (κενού π αδρανούς αερίου), και τροφοδοτικά ισχύος γι'αοτές, ο>ς 

εξής: 

ΣΗΜ. : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ! 3Β. 

α. Κάμινοι με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 1123 Κ (850°€), 

2. Επαγωγικά πηνία διαμέτρου 600 πτιη και κάτω, και 

3. Σχεδίασμά για εισροή ισχύος δ Ιον και άνω. 

β. Τροφοδοτικά ισχύος με προσδιορισμένη εκροή ισχύος 5 Ιαν και άνω, ειδικά σχεδιασμένα για τις καμίνους 
που προσδιορίζονται στο σημείο 2Β226.α. 

Συαείτυ συ : Στο σημείο 2Β226. α. δεν υπάγονται οι κάμινοι που προορίζονται για τ?/ν επεξεργασία πλακιδίων 

μονοκροστάλίου ημιαγωγών. 


Μεταλλουργικές κάμινοι κενού ή άλλης ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για τήξη και χύτευση και συναφής εξοπλισμός, 
ως εξής: 


α. Κάμινοι ηλεκτρικού τόξου για ανάτηςη και χύτευση με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Δυναμικότητα αναλώσιμου ηλεκτροδίου 1.000 εητ’ έως 20.000 την και 

2. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες τήξεως υψηλότερες από ! .973 Κ (1.700°0). 

β. Κάμινοι τήξεως με δέσμη ηλεκτρονίων και κάμινοι ψεκασμού και τήξεως με πλάσμα, με τα δύο ακόλουθα 
χαρακτηριστικά : 

1. Ισχύς 50 λ\ν ή μεγαλύτερης και 

2. Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες τήξεως υψηλότερες από 1.473 Κ (1.200°Ο). 

γ. Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης με υπολογιστή ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε από τις 
καμίνους που προσδιορίζονται στα σημεία 2Β227.α και β. 


Εξοπλισμός κατασκευής ή συναρμολόγησης δρομέων (ροτόρων), εξοπλισμός ευθειασμού δρομέων, και βοηθητικοί 
άξονες (μαντρέλια) και μήτρες μορφοποίησης φυσητήρων, ως εξής : 

α. Εξοπλισμός συναρμολόγησης ροτόρων για τη συναρμολόγηση αυλωτών διαταμών ροτόρων, διαφραγμάτων 
και τερματικών πωμάτων ροτόρων για φυγοκέντρους αερίου, στον οποίο 

Συιιείωσν : Στο σημείο 2Β228.0- περιλαμβάνονται τα ανάλογα μαντρέλια ακρίβειας, οι σφιγκτήρες και τα 

μηχανήματα σνναρμογής με σύσφιγξη διαατολσής-σοστολής, 

β. Εξοπλισμός ευθυγράμμισης ροτόρων για την ευθυγράμμιση επί κοινού άξονα αυλωτών διατομών ροτόρων 
για φυγοκέντρους αερίου. 

Τεχνικό παοατύοησπ : 

Ο προσδιοριζόμενος στο σημείο 2. Β.228.β εξοπλισμός συνίσταται κατά κανόνα από καθετήρες μετρήσεων 
ακρίβειας συνδεδεμένους με υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει την επενέργεια π.χ. πνευματικών εμβόλων, που 
ευθυγραμμίζουν τις αυλωτές διατομές των ροτόρων. 

γ. Μαντρέλια και μήτρες μορφοποίησης φυσητήρων για την κατασκευή φυσητήρων απλής έλικας (φυσητήρες). 
Τεχνικό παοατόουσυ: 

Οι φυσηπ'ιρες του σημείου 2Β228.γ. έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Εσωτερική διάμετρο 75 σιτη έτος -100 πιτη.. 

2. Μήκος 12.7 ηυυ ή μεγαλύτερο 

3. Βάθος υ;ς απλι}ς έλ.ικας μεγαλ.ύτερο από 2 πιπι- και 

4. Κατασκευή από κράματα αμγιλίου υψηλής αντοχής, χάλ.υβα μαρτενγήρανσης ή "ινώδη ή νηματώδη 
υλικά" υψηλ.ής αντοχής. 
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2Β232 


2Β350 


"Μορφοτροπείς δέσεως” με ικανότητα μέτρησης απόλυτων πιέσεων σε οπουδήποτε σημείο από 0 ως 13 λΡο, και με 
τα εξής δύο χαρακτηριστικά : 

α. Αισθητήρες πιέσεως κατασκευασμένους ή προστατευόμενους από αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου,νικέλιο, 

ή κράματα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 60% κατά βάρος, και 

β, Οποιοδήποτε από τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1 Πλήρη κλίμακα κάτω των 13 λΡα και "ακρίβεια" μεγαλύτερη από ± I % της πλήρους κλίμακας ή 

2. Πλήρη κλίμακα 13 λΡα ή μεγαλύτερη και "ακρίβεια" μεγαλύτερη από ± 130 Ρα. 

Τεγνικν παοηνΐοησυ ; 

Για τους σκοπούς του σημείου 2Β230. η "ακρίβεια" περιλαμβάνει τη μη γραμμικότητα, την υστέρηση και την 
επαναληψψότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου. 

Αντλίες κενού με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Στόμιο εισόδου μεγέθους 380 ιτιιτι ή μεγαλύτερο, 
β. Ταχύτητα άντλησης 15 ιτιΥε ή υψηλότερη και 
γ. Ικανότητα επίτευξης τελικού κενού καλύτερου από 13 γώΡο. 

Τεχνικές παοατνοΰσειε : 

1. Η ταχύτητα άντλησης προσδιορίζεται στο σημείο μέτρησης με άζωτο ή αέρα. 

2. Το τελ.ικό κενό προσδιορίζεται στην είσοδο της αντλ.ίας ενώ αυτή είναι τελείως φραγμένη. 

Πολυφασικά πυροβόλα ελαφρού αερίου ή άλλα συστήματα πυροβόλων υψηλής ταχύτητας (με πηνίο, 
ηλεκτρομαγνητικού και ηλεκτροθερμικού τύπου, και άλλα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας), ικανά να 
επιταχύνουν βλήματα σε ταχύτητα 2 Ιίΐτν'5 ή μεγαλύτερη. 


Τεχνικά μέσα ή εξοπλισμός χημικής βιομηχανικής παραγωγής ως εξής : 

α. Δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) 
όγκου άνω του 0.1 π' (100 1.1) και κάτω των 20 σι 3 (20 000 1.1), στους οποίους όλες οι επιφάνειες που 
έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) είναι 
κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων). 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου- ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

β. Αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, όπου όλες οι επιφάνειες των 
αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) 
ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

I. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 
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β. συνέχεια 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρϊσεων ή υαλϊνων επενδύσεων) 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου- ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

γ. Δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 
0,1 Γη 5 (100 Τι), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(ης) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρϊσεων η υαλίνων επενδύσεων). 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου- η 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

δ. Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας κάτω των 20 πγ. όπου όλες οι 
επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(πς) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) 
ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά: 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3 Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρϊσεων ή υαλϊνων επενδύσεων). 

4. Γραφίτης. 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

7. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου 

9. Καρβίδιο του πυριτίου, ή 

10. Καρβίδιο του τιτανίου. 

ε. Ετήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 τη, όπου όλες οι επιφάνειες που 
έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) οπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) είναι 
κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρϊσεων ή υαλίνων επενδύσεων). 

4. Γραφίτης. 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

7. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου·ή 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

στ. Τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός πληρώσεως, στον οποίο όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με 
την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες)ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος 

2. Νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 
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συνέχεια 

ν Βαλβίδες πολλαπλής στεγανύτητας με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών, βαλβίδες με 

παρεμβύσματα τύπου φυσητήρα, μη επιστρέφουσες βαλβίδες (ελέγχου) ή βαλβίδες με διάφραγμα, στις 
οποίες όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) 
χημική(ες) ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1 Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

υ. \ αλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων). 

4. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο 

5. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

6. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου· ή 

7. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

η. Πολύτοιχες σωληνώσεις με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών, των οποίων όλες οι επιφάνειες 
που έρχονται σε άμεση επαφή επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) 
είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος 

2. Φθοριούχα πολυμερή. 

3. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων). 

4. Γραφίτης. 

5. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 

6. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

7. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου· ή 

8. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

θ. Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, με κίνηση με προστατευόμενο στάτη, με μαγνητική κίνηση, με φυσητήρα 
ή διάφραγμα, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι 
τουλάχιστον 0,6 πΓΛ ή αντλίες κενού, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του 
κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 5 ιτιΤΙι (υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 Κ (0° Ο)) και πίεσης 
(101,3 λΡπ), των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή 
περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσια(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Κεραμικά. 

3. Σιδηρούχος σιλικόνη. 

4. Φθοριούχα πολυμερή. 

5. Ύαλος (περιλαμβανόμενων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υαλίνων επενδύσεων). 

6. Γραφίτης. 

7. Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο 

8. Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου. 

9. Τιτάνιο ή κράματα τιτανίουή 

10. Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου. 

Αποτεφρωτήρες για την καταστροφή των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στην παράγραφο 10350, με 
ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τροφοδοσίας αποβλήτων, ειδικές διατάξεις χειρισμού και μέση θερμοκρασία 
θαλαμου καύσεως άνω των ] .273 Κ (1000° Ο), στους οποίους όλες οι επιφάνειες του συστήματος 
τροφοδοσίας αποβλήτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τα απόβλητα είναι κατασκευασμένες ή 
επενδυμένες με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά : 

1. Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25% σε νικέλιο και 20% σε χρώμιο κατά βάρος. 

2. Κεραμικά· ή 

3. Νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40% κατά βάρος σε νικέλιο. 
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Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης τοξικών αερίων ως εξής και ειδικοί ανιχνευτές για αυτά : 

α Σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και χρησιμοποιημένα για την ανίχνευση παραγόντων χημικού πολέμου 
ή των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στην. παράγραφο 10350, σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 
0.3 πι§/πΤ· ή 

β. Σχεδιασμένα για την ανίχνευση ενώσεων που έχουν δράση παρεμποδισπκή της χολινεστεράσης. 


Εξοπλισμός με ικανότητα χρησιμοποίησης για τον χειρισμό βιολογικών υλικών, ως εξής: 

α. Τεχνικά μέσα πλήρους βιολογικού περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον επιπέδων Ρ3, Ρ4. 

Τε/νική παοατύουιτυ : 

7α επίπεδα περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον Ρ3 ή Ρ4 (Βί.3, Β1.4. 13, ί,ύ) προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο 
Εργαστηριακής Βιοασφάλ.ειας π/ς ΠΟΥ (Γενεύη, 1983). 

β. Αντιδραστήρες με ικανότητα καλλιέργειας παθογόνων "μικροοργανισμών", ιών ή με ικανότητα παραγωγής 
τοξινών, χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με συνολική χωρητικότητα 100 λίτρων ή μεγαλύτερη. 

Τε'/νική παοατύοσσιι : 

Στους αντιδραστήρες σνμπεριλαμβάνονται οι βιοαντιδραστήρες, οι χημειοσιάτες και τα συσπ/ματα συνεχούς 
ροής. 

γ. Φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με όλα 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Παροχή μεγαλύτερη από 100 λύτρα ανά ώρα. 

2. Συστατικά μέρη από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο. 

3. Διπλούς ή πολλαπλούς στεγανοποιητικούς συνδέσμους στο χώρο περιορισμού σε κλειστό 
περιβάλλον με ατμό· και 

■I. Δυνατότητα επιτόπιας υγρής αποστείρωσης σε κλειστή κατάσταση. 

Τεννικύ παρατήρηση : 

Στους φυγοκεντρικούς διαχωριστές ουμπεράαμβάνονται τα δοχεία ή δεξαμενές απόχυσης. 

δ. Εξοπλισμός διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για συνεχή διαχωρισμό 
χωρίς διασπορά αερολυμάτων και διαθέτει όλ.α τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Επιφάνεια 5 τετραγωνικών μέτρων ή μεγαλύτερη- και 

2. Δυνατότητα επιτόπιας αποστείρωσης. 

ε. Εξοπλισμός λυοφΛίωσης, επιδεχόμενος υγρή αποστείρωση, με δυναμικότητα συμπυκνωτή μεγαλύτερη από 
50 Ιτ§ πάγου το 24ωρο και μικρότερη από 1.000 λ® πάγου το 24ωρο. 

στ. Εξοπλισμός που φέρει ενσωματωμένο ή περικλείεται σε περίβλημα περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον 
επιπέδων Ρ3 ή Ρ4, ως εξής: 

1. Προστατευτικές ολόσωμες ή μερικές ενδυμασίες με ανεξάρτητο εςαερισμό. 

2. Ερμάρια ή στεγανές απομονωμένες συσκευές (απομονωτήρες) βιολογικής ασφαλείας κατηγορίας 
III, ή με παρόμοιες προδιαγραφές επιδόσεων. 

Σ/ιυείωση : Στις στεγανές απομονωμένες συσκευές του σημείου 2Β352.στ.2, σνμπεριλαμβάνονται οι 

εύκαμπτοι απομονωτήρες, οι θάλαμοι εργασίας σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, οι 
θάλαμοι εργασίας σε αχαερόβιες συνθήκες, τα κιβώτια με πλαστικά γάντια και οι 
καπνοθάλαμοι αστρόβιλης ροής. 

ζ. θάλαμοί για ανοσολογικές δοκιμές πρόκλησης (ερεθισμού) αερολυμάτων με "μικροοργανισμούς", ιούς ή 
"τοξίνες" χωρητικότητας I τη 1 ή μεγαλύτερης. 
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Υλικά 

Ουδέν. 


Λογισμικό 

"Λογισμικό", πλην του "λογισμικού" που προσδιορίζεται στο σημείο 20002, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο 
για την "ανάπτυξη”. την "παραγωγή" ή τη “χρήση” του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στις παραγράφους 2ΑΟΟ! ή 
2Β00Ι έως 2Β009. 

"Λογισμικό” για ηλεκτρονικές διατάζεις, ακόμη και όταν ευρίσκεται σε ηλεκτρονική διάταξη ή σύστημα, που 
επιτρέπει σε τέτοιες διατάξεις ή συστήματα να λειτουργούν ως μονάδα "ψηφιακού ελέγχου” ικανή για οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα : 

α. Ταυτόχρονο συνδυασμό περισσοτέρων των τεσσάρων αξόνων για τον "έλεγχο της διαμόρφωσης 
περιγράμματος”· ή 

β. "Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο” για την τροποποίηση, κατά τη μηχανουργική εργασία, της 
διαδρομής του εργαλείου, της ταχύτητας πρόωσης και των παραμέτρων της ατράκτου με οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

1. Αυτόματους υπολογισμούς και τροποποίηση των δεδομένων υπορουτίνας προγράμματος για 
μηχανουργική κατεργασία σε δύο ή περισσότερους άξονες, μέσω κύκλων μετρήσεων και της 
πρόσβασης στα αρχικά δεδομένα ή με 

2. "Προσαρμοστικό έλεγχο" μέσω της μέτρησης περισσότερων από μία φυσικών μεταβλητών, σε 
συνδυασμό με επεξεργασία με μοντέλο υπολογιστή (στρατηγική) για τη μεταβολή μίας ή 
περισσοτέρων εντολών μηχανουργικής κατεργασίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της τεχνικής 

Σιηιείωση : Στο εδάφιο 2Β002 δεν υπάγεται το "λογισμικό" που είναι ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη 

λειτουργία εργαλειομηχανών που δεν υπάγονται στην κατηγορία 2, 

"Λογισμικό”, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη “χρήση” του εξοπλισμόύ που προσδιορίζεται στις 
παραγράφους 2Β104, 2ΒΙ05, 2Β109, 2Β116, 2Β117 ή 2Β119 έως 2Β122. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ιΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 90004 

"Λογισμικό”, ειδικά σχεδιασμένο για τη “χρήση" του εξοπλισμού που προσδιορίξεται στις παραγράφους 2Β204, 
2Β206,2Β207, 2Β209, 2Β219 ή 2Β227. 


2ϋ202 


"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή “χρήση” εξοπλισμού που 
προσδιορίζεται στη παράγραφο 2Β201. 
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2Ε Τεχνολογία 

"ΕΟΟI "Τεχνολογία” κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη" του εξοπλισμού ή 

"λογισμικού" που προσδιορίζεται [Μ] στις υποκατηγορίες 2Α. 2Β ή 20. 

2Ε002 "Τεχνολογία” κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας για την "παραγωγή” του εξοπλισμού που 

προσδιορίζεται στις υποκατηγορίες 2Α ή 2Β. 

2Ε003 Άλλη "τεχνολογία", ως εξής: 

α. "Τεχνολογία" για την ανάπτυξη διαλογικών γραφικών (υπολογιστή) ως αναπόσπαστου μέρους μονάδων 
"ψηφιακού ελέγχου" για την προετοιμασία ή την τροποποίηση υπορουτινών προγράμματος. 

β. "Τεχνολογία" για διεργασίες μεταλλουργικής βιομηχανικής παραγωγής, ως εξής: 

1. "Τεχνολογία" για το σχεδιασμό εργαλείων, μητρών ή διατάξεων συγκράτησης ειδικά για τις 
ακόλουθες διεργασίες: 

α. "Μορφοποίηση σε υπερπλαστική κατάσταση", 

β. "Συγκόλληση με διάχυση"-]) 

γ. "Υδραυλική συμπίεση άμεσης επενέργειας". 

2. Τεχνικά δεδομένα, τα οποία συνίστανται από τις τεχνικές ή παραμέτρους διεργασίας που 
απαριθμούνται παρακάτω και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο: 

α. Της "μορφοποίησης σε υπερπλαστική κατάσταση" κραμάτων αργιλίου, κραμάτων τιτανίου ή 
“υπερκραμάτων”: 

1. Προετοιμασία επιφανειών. 

2. Ταχύτητα παραμόρφωσης. 

3. Θερμοκρασία. 

4. Πίεση. 

β. Της "συγκόλλησης με διάχυση” κραμάτων τιτανίου ή “υπερκραμάτων": 

1. Προετοιμασία επιφανειών. 

2. Θερμοκρασία. 

3. Πίεση. 

γ. Της “υδραυλικής συμπίεσης άμεσης ενέργειας” κραμάτων αργιλίου η κραμάτων τιτανίου : 

!. Πίεση. 

2. Χρόνος κύκλου. 

δ. Της "ισοστατικής πύκνωσης εν θερμώ” κραμάτων τιτανίου, κραμάτων αργιλίου ή 
”υπερκραμάτων": 

1. Θερμοκρασία. 

2. Πίεση. 

3. Χρόνος κύκλου. 
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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2Ε003 


2Ε101 

2Ε201 

2Ε301 


συνέχεια 

γ. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή την “παραγωγή" υδραυλικών μηχανών μορφοποίησης με επιμήκυνση και 
μητρών για τις μηχανές αυτές για την κατασκευή δομών αεροσκαφών (αεροσκάφη χωρίς το προωΟητικό 
σύστημα). 

δ. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη” γεννητριών εντολών για εργαλειομηχανές (π.χ. υπορουτίνες προγράμματος) 
από δεδομένα σχεόιασμού, εγκατεστημένων σε μονάδες "ψηφιακού ελέγχου". 

ε. Τεχνολογία για την ανάπτυξη "λογισμικού” ολοκλήρωσης με σκοπό την ενσωμάτωση στις μονάδες "ψηφιακού 
ελέγχου" έμπειρων συστημάτων που εξασφαλίζουν προηγμένη υποστήριξη αποφάσεων για τις εργασίες της 
αίθουσας παραγωγής. 

στ. "Τεχνολογία” για την εφαρμογή των ανόργανων επιχρισμάτων επίστρωσης ή ανόργανων επιχρισμάτων 
μετατροπής επιφανειών που προσδιορίζονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα· στα μη ηλεκτρονικά 
υποστρώματα που προσδιορίζονται στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα· με τις τεχνικές που αναφέρονται 
στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα και ορίζονται στην Τεχνική Σημείωση. 

Σημείωση : Ο -ίνακας και η Τεχνική Σημείωση εμφανίζονται μετά το σημείο 2£30ί 

"Τεχνολογία”, κατα την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη "χρήση" του εξοπλισμού ή τού 
“λογισμικού" που προσδιορίζεται στις παραγράφους 2Β004, 2Β009, 2ΒΙ04, 2Β109, 2ΒΙ16 ή 20101. 

"Τεχνολογία”, κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη “χρήση" του εξοπλισμού ή 
"λογισμικού" που προσδιορίζεται στις παραγράφους ή στα εδάφια 2Α225, 2Α226,2Β001,2Β006,2Β007.β., 
2Β007.γ., 2Β008,2Β009, 2Β201, 2Β204, 2Β206,2Β207, 2Β209, 2Β225 έως 2Β232,20201 ή 20202. 

"Τεχνολογία", κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη "χρήση" των προϊόντων που 
προσδιορίζονται στις παραγράφους 2Β350 έως 2Β352. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕ! ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


Μέθοδος επίγοισικ Π) 2. 

Υπόστοωιια 

3. Λαιιβανόιιενο επίνοισιια 

Εναπόθεση ατμού με 
χημικές μεθόδους (ΟΥΟ) 

"Υπερκράματα" 

Αργιλίδια για εσωτερικά 
αγωγών 


Κεραμικά υλικά (19) 
και γυαλί μικρής 
διαστολής (14) 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδάμας 

Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


"Σύνθετα" υλικά, 
με"βάση" 
άνθρακα-άνθρακα. 
κεραμικό υλικό 
και μέταλλο 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Νιτρίδιο βορίου 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) 
καρβίδιο βολφραμίου(16), 
καρβίδιο πυριτίου (18) 

Καρβίδια 

Βολφράμιο 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Μολυβδαίνιο και 
κράματα μολυβδαινίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


βηρύλλιο και 
κράματα βηρυλλίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδάμας 

Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


Υλικά παραθύρων 
αισθητήρων (9) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδάμας 

Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


Οι αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στις Σημειώσεις που συνοδεύουν αυτόν τον πίνακα. 
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ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


Μέθοδος επίγοιστκ: (11 2 . 

Υπόστοωιια 3. 

ΛαιιΒανόιιενο επίϊοισιια 

Εναπόθεση ατμού με 
φυσικές μεθόδους 
θερμικής εξάτμισης 
(ΤΕ-ΡνΌ) 



Εναπόθεση ατμού με 
φυσικές μεθόδους (Ρνο): 

Δέσμη ηλεκτρονίων 
(ΕΒ-ΡΥΟ) 

’Ύπερκράματα" 

Κραματοποιημένα πυριτίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
ΜΟγΑΙΧ (5) ' 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Πυριτίδια 

Αργιλίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Κεραμικά υλικά (19) και γυαλί 
μικρής διαστολής (14) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Χάλυβας ανθεκτικός στη 
διάβρωση (7) 

ΜΟΑ1Χ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Μίγματα αυτών (4) 


Σύνθετα" υλικά με "βάση" 
άνθρακα - άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Νιτρίδιο βορίου 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) καρβίδιο 
βολφραμίου (16), καρβίδιο 
πυριτίου (18) 

Καρβίδια 

Βολφράμιο 

Μίγματα αυτών (4) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Μολυβδαίνιο και κράματα 
μολυβδαινίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Βηρύλλιο και κράματα 
βηρυλλίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Βορίδια 

Βηρύλλιο 


Υλικά παραθύρων 
αισθητήρων (9) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Κράματα τιτανίου (13) 

Βορίδια 

Νιτρίδια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


I Μέθοδο-, επίνοιστκ (1) 

Β.2. Εναπόθεση ατμού με 
φυσική μέθοδο 
θέρμανσης με ηλεκτρική 
αντίσταση, 
υποβοηθούμενη από 
ιόντα (ΡνΟ) (ιοντική 
επιμετάλλωση) 


Υπόστοωυα 

Κεραμικά υλικά (19) και γυαλί 
μικρής διαστολής (14) 


"Σύνθετα υλικά" με "βάση" 
άνθρακα- άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) καρβίδιο 
βολφραμίου (16), καρβίδιο 
πυριτίου 

Μολυβδαίνιο και κράματα 
μολυβδαινίου 

Βηρύλλιο και κράματα βηρυλλίου 
Υλικά παραθύρων αισθητήρων (9) 


Λαιιβανόιιενο επίΐοισιια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


Εναπόθεση ατμού με 
φυσικές μεθόδους (ΡΝ/ϋ): 
εξάτμιση με "λέιζερ” 

Κεραμικά υλικά (19) και γυαλί 
μικρής διαστολής (14) 

Πυριτίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


"Σύνθετα υλικά” με "βάση" 
άνθρακα- άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Επιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) καρβίδιο 
βολφραμίου (16), καρβίδιο 
πυριτίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Μολυβδαίνιο και κράματα 
μολυβδαινίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Βηρύλλιο και κράματα βηρυλλίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Υλικά παραθύρων 
αισθητήρων (9) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑ! - ΤΕΧΝΙΚΕ! ΕΝΑΓΙΟΘΕ!Η! 


1 Μέθοδος επίγοιστιε Π1 2. 

Υπόστοωιια 3. 

ΛαιιΒανόαενο επί'/οισαα 

Β.4. Εναπόθεση ατμού με 

ουσικές μεθόδους (Ρνΰ): 
καθοδική εκκένωση 
τόξου 

"Υπερκράματα" 

Κραματοποιημένα πυριτίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
ΜΟτΑΙΧ (5) 


Πολυμερή (11) και "σύνθετα 
υλικά" οργανικής "βάσης" 

Βορίδια 

Καρβίδια 

Νιτρίδια 

Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 

Γ. Επιστοιχείωση 

(ενανθράκωση) σε στήλη 
(για επιστοιχείωση εκτός 
στήλης, βλ. Α 
παραπάνω (10) 

“!ύνθετα υλικά” με "βάση” 
άνθρακα-άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Κράματα τιτανίου (13) 

Πυριτίδια 

Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 


Πυρίμαχα μέταλλα και 
κράματα (δ) 

Πυριτίδια 

Οξείδια 


Δ. Ψεκασμός πλάσματος 


"Υπερκράματα" 


Κράματα αργιλίου (6) 


Πυρίμαχα μέταλλα 
και κράματα (8) 


ΜΟτΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Μίγματα αυτών (4) 

Λειάνσιμος νικελιο-γραφίτης 
Λειάνσιμα υλικά 
περιέχοντα Νϊ-Οτ-Α! 
Λειάνσιμος ΑΙ-$ϊ-πολυεστέρας 
Κραματοποημένα αργιλίδια (2) 


ΜΟγΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 
Πυριτίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


Αργιλίδια 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


ΙΑΚάβίσΐΐς (1) 


Υπόστοωιια 


ΛαυΟανοιιενο επίνοισιια 


Δ. (συνέχεια) 


Χάλυβας ανθεκτικός στη ΜΟγΑΙΧ (5) 

διάβρωση (7) Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 

Μίγματα αυτής (4) 


Κράματα τιτανίου (13) Καρβϊδια 

Αργιλίδια 

Πυριτίδια 

Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Λειάνσιμος νικελιο-γραφίτης 
Λειάνσιμα υλικά 
περιέχοντα Νί-Οτ-Α! 
Λειάνσιμος ΑΙ-$ϊ-πολυεστέρας 


Εναπόθεση πολτού 

■ Πυρίμαχα μέταλλα και 
κράματα (8) 

Συντηγμένα πυριτίδια 
Συντηγμένα αργιλίδια 
εκτός από τα στοιχεία 
θερμαντικών ηλεκτρικών 
αντιστάσεων 


"Σύνθετα υλικά” με "βάση" 
άνθρακα-άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Μίγματα αυτών (4) 


ΣΤ. Εναπόθεση καθοδικής 
διασκόρπισης 


"Υπερκράματα" 


Κεραμικά υλικά και γυαλί 
μικρής διαστολής (14) 


Κραματοποιημένα πυριτίδια 
Κραματοποιημένα αργιλίδια (2) 
Αργιλίδια τροποποιημένα 
με ευγενή μέταλλα (3) 

ΜΟτΑΙΧ (5) 

Τροποποιημένη ζιρκόνια (12) 

Λευκόχρυσος 

Μίγματα αυτών (4) 

Πυριτίδια 
Λευκόχρυσος 
Μίγματα αυτών (4) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


I. Μέθοδοε επίγοισηε (Π 

2. Υπόστοωυα 3. 

Λαιιβανόιιενο επίνοισυα 

ΣΤ. (συνέχεια) 

Κράματα τιτανίου (13) 

Βορίδια 

Νιτρίδια 

Οξείδια 

Πυριτίδια 

Αργιλίδια 

Κραματοποιημένα 
αργιλίδια (2) 

Καρβίδια 


"Σύνθετα υλικά" με "βάση" 
άνθρακα-άνθρακα, κεραμικό 
υλικό και μέταλλο 

Πυριτίδια 

Καρβίδια 

Πυρίμαχα μέταλλα 

Μίγματα αυτών (4) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Νιτρίδιο βορίου 


Ειτιστοιχειωμένο 
(ενανθρακωμένο) καρβίδιο 
βολφραμϊου (16), καρβίδιο 
πυριτίου (18) 

Καρβίδια 

Βολφράμιο 

Μίγματα αυτών (4) 
Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Νιτρίδιο βορίου 


Μολυβδαίνιο και κράματα 
μολυβδαινίου 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 


Βηρύλλιο και κράματα βηρυλλίου 

Βορίδια 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Βηρύλλιο 


Υλικά παραθύρων αισθητήρων (9) 

Διηλεκτρικά στρώματα (15) 
Αδαμαντοειδής άνθρακας (17) 


Πυρίμαχα μέταλλα και 
κράματα (8) 

Αργιλίδια 

Πυριτίδια 

Οξείδια 

Καρβίδια 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 


Μέθοδοε επίγοισπο Π) 

2. 

Υπόστοωυα 3. 

Λαιιβανόίιενο επίγοισαα 

Εμφύτευση ιόντων 


Χάλυβες ανθεκτικοί σε υψηλές 
θερμοκρασίες 

Προσθήκες χρωμίου, τανταλίου ή 
νιοβίου (κολομβίου) 



Κράματα τιτανίου (13) 

Βορίδια 

Νιτρίδια 



Βηρύλλιο και κράματα 
βηρυλλίου 

Βορίδια 



Ετπστοιχειωμένο 
(ενανθρακιυμένο) καρβίδιο 
βολφραμίου (16) 

Καρβίδια 

Νιτρίδια 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


1. Η έννοια ίου όρου "μέθοδος επίχρισης" περιλαμβάνει τόσο την αρχική επίχριση όσο και την 
επιδιόρθωση και την ανανέωση των επιχρισμάτων. 

2. Η έννοια του όρου "επίχρισμα κραματοποιημένου αργιλιδίου" περιλαμβάνει τις απλές ή πολλαπλές 
επιχρίσεις, κατά τις οποίες ένα ή περισσότερα χημικά στοιχεία εναποτίθενται πριν από την εφαρμογή 
του επιχρίσματος αργιλιδίου ή κατά τη διάρκειά της, έστω και αν για την εναπόθεση των στοιχείων 
αυτών χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος επίχρισης. Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως η πολλαπλή εφαρμογή 
μεθόδων απλής επιστοιχείωσης (ενανθράκωσης) στήλης για την επίτευξη κραματοποιημένων 
αργιλιδίων. 

3. Η έννοια του όρου "επίχριση αργιλιδίου τροποποιημένου με ευγενή μέταλλα” περιλαμβάνει τις 
πολλαπλές επιχρίσεις, κατά τις οποίες το ή τα ευγενή μέταλλα εναποτίθενται με άλλη μέθοδο επίχρισης 
πριν από την εφαρμογή του επιχρίσματος αργιλιδίου. 

4. Η έννοια του όρου "μίγματα αυτών" περιλαμβάνει διείσδυση υλικών, κλιμακωτές συνθέσεις, 
συνεναποθέσεις και πολυστρωματικές εναποθέσεις και λαμβάνονται με μία ή περισσότερες από τις 
μεθόδους επίχρισης που περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

5. Ο τύπος "ΜοτΑΙΧ" αναφέρεται σε κράματα επίχρισης, όπου Μ είναι κοβάλτιο, σίδηρος, νικέλιο ή 
συνδυασμός αυτών των μετάλλων και X είναι άφνιο, ύττριο, πυρίτιο, ταντάλιο σε οποιαδήποτε 
ποσότητα ή άλλες σκόπιμες προσθήκες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,01% κατά βάρος σε ποικίλες 
αναλογίες και ποικίλους συνδυασμούς,εκτός από: 

α. τα επιχρίσματα ΟοΟγΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο μικρότερη από 22%, σε 
αργίλιο μικρότερη από 7% και σε ύττριο μικρότερη από 2%, 
β. τα επιχρίσματα ΟοΟγΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο 22-24%, σε αργίλιο 10-12% 
και σε ύττριο 0,5-0,7%· ή 

γ. τα επιχρίσματα ΝίΟΑΙΥ με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο 21-23%, σε αργίλιο 10-12% 
και σε ύττριο 0,9 - 1,1%. 

ό. Ο όρος "κράματα αργιλίου" αναφέρεται σε κράματα με αντοχή στον εφελκυσμό 190 ΜΡα ή μεγαλύτερη, 
μετρώμενη στους 293 Κ (20° 0). 

7. Ο όρος "χάλυβας ανθεκτικός στη διάβρωση" αναφέρεται σε χάλυβες που ανταποκρίνονται στο πρότυπο 
ΑΙ51 (Αηιεπςαη Ιτοη από δίεεί ΙηείίΓυΙε/Αμερικανικό Ίδρυμα Σιδήρου και άλυβα) σειρά 300 ή σε 
ισότιμο εθνικό πρότυπο. 

8. Ο όρος "πυρίμαχα μέταλλα και κράματα" περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέταλλα και τα κράματά τους: 
νιόβιο (κολόμβιο), μολυβδαίνιο, βολφράμιο και ταντάλιο. 

9. "Υλικά παραθύρων αισθητήρων", ως εςής: αλουμίνα, πυρίτιο, γερμάνιο, θειούχος ψευδάργυρος, 
σεληνίδιο του ψευδαργύρου, αρσενίδιο του γαλλίου, αδάμας, φωσφίδιο γαλλίου, σάπφειρος και τα 
ακόλουθα αλογονίδια μετάλλων: υλικά παραθύρων αισθητήρων διαμέτρου άνω των 40 ιτιπι, 
προκειμένου για βρωμιούχο ζιρκόνιο και φθοριούχο άφνιο. 

10. Η "τεχνολογία" για την απλή επιστοιχείωση (ενανθράκωση) σε στήλη συμπαγών αεροτομών δεν 
περιλαμβάνεται στην κατηγορία 2. 




ΦΕΚ828 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11273 


ΠΙΔΑΚΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


11. "Πολυμερή" ως εξής: πολυϊμίδία, πολυεστέρες, πολυσουλφίδια, πολυανθρακικά πολυμερή και 
πολυουρεθάνες. 

12. Η "τροποποιημένη ζιρκόνια" αναφέρεται στο προϊόν προσθήκης στη ζιρκόνια άλλων οξειδίων 
μετάλλων, (π.χ. ασβέστου, μαγνησίας, υττρίας, αιρνίας, οξειδίων των σπανίων γαιών κ.λπ.), για τη 
σταθεροποίηση ορισμένων κρυσταλλογραφιών φάσεων και συνθέσεων φάσεων. Τα επιχρίσματα 
θερμικού φράγματος από ζιρκόνια που τροποποιείται με ανάμιξη ή σύντηξη με άσβεστο ή μαγνήσια, δεν 
υπόκεινται στον έλεγχο. 

13. Τα "κράματα τιτανίου" αναφέρονται μόνον στα κράματα της αεροδιαστημικής τεχνολογίας με αντοχή 
στον εφελκυσμό 900 ΜΡα ή μεγαλύτερη, μετρώμενη στους 293 Κ (20° Ο). 

14. Το "γυαλί μικρής διαστολής" αναφέρεται σε γυαλί με συντελεστή θερμικής διαστολής 1 χ 10’ 7 Κ' 1 ή . 
μικρότερο, μετρώμενο στους 293 Κ (20° Ο). 

15. Τα "διηλεκτρικά στρώματα" είναι επιχρίσματα που συγκροτούνται από πολλαπλές επιστρώσεις 
μονωτικών υλικών και στα οποία οι ιδιότητες συμβολής μιας διάταξης υλικών με διάφορους δείκτες 
διαθλάσεως, χρησιμοποιούνται για την ανάκλαση, τη μετάδοση ή την απορρόφηση διαφόρων ζωνών 
μήκους κύματος. Τα διηλεκτρικά στρώματα αναφέρονται σε περισσότερες από τέσσερις διηλεκτρικές 
επιστρώσεις ή "σύνθετες" επιστρώσεις διηλεκτρικού υλικού/μετάλλου. 

16. Στα "επιστοιχειωμένα καρβίδια του βολφραμίου" δεν περιλαμβάνονται τα υλικά κοπτικών εργαλείων 
και εργαλείων μορφοποίησης από καρβίδιο του βολφραμίου/(κοβάλτιο, νικέλιο), καρβίδιο του 
τιτανίου/(κοβάλτιο, νικέλιο), καρβίδιο του χρωμίου/νικελιο-χρώμιο και καρβίδιο του χρωμίου/νικέλιο. 

17. Δεν ελέγχεται η "τεχνολογία" που έχει ειδικά σχεδιαστεί για την εναπόθεση αδαμαντοειδούς άνθρακα 
στα ακόλουθα: 

οδηγοί και κεφάλες μαγνηττκών δίσκων, πολυκαρβονικά ομματοϋάλια, εξοπλισμός για την κατασκευή 
ειδών μιας χρήσης, εξοπλισμός αρτοποιίας, βαλβίδες στροφίγγων, ακουστικά διαφράγματα μεγάφωνων, 
εξαρτήματα κινητήρων αυτοκινήτων, κοπτικά εργαλεία, διατμητικές και κοιλαντικές μήτρες, υψηλής 
ποιότητας φακοί για φωτογραφικές μηχανές ή τηλεσκόπια, εξοπλισμός πληρογραφικής, μικρόφωνα ή 
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. 

18. Το «καρβίδιο του πυριτίου» δεν περιλαμβάνει τα υλικά κοπτικών εργαλείων και εργαλείων 
μορφοποίησης. 

19. Ο όρος «κεραμικά υποστρώματα», όπως χρησιμοποιείται στο σημείο αυτό, δεν περιλαμβάνει τα 
κεραμικά υλικά με περιεκτικότητα τουλάχιστον 5% σε άργιλο ή τσιμέντο, είτε χωριστά είτε σε 
συνδυασμό. 
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Οι ορισμοί ίων μεθόδων που καθορίζονται στη στήλη ! του πίνακα είναι οι εξής: 


Εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους (Ονσ) είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση ή με μετατροπή 
επιφανειών, κατά την οποία ένα μέταλλο, κράμα, "σύνθετο υλικό", διηλεκτρικό υλικό ή κεραμικό υλικό 
εναποτίθεται σε θερμαινόμενο υπόστρωμα. Τα αέρια αντιδρώντα στρώματα διασπώνται ή ενώνονται 
κοντά στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την εναπόθεση σ'αυτό του επιθυμητού υλικού - χημικού 
στοιχείου, κράματος ή ένωσης. Η απαιτούμενη ενέργεια για την παραπάνω διεργασία διάσπασης ή 
χημικής αντίδρασης παρέχεται από τη θερμότητα του υποστρώματος, από πλάσμα εκκένωσης αίγλης ή 
με ακτινοβόληση με "λέηζερ". 

;ΗΜ. ! Στην τεχνική ΟνΌ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μέθοδοι: εναπόθεση εκτός στήλης με 
κατευθυνόμενη ροή αερίου, παλμική Ονϋ, θερμική εναπόθεση με ελεγχόμενο πυρήνα 
αντιδράσεως (ΟΝΤΒ), Ονϋ βελτιωμένη ή υποβοηθούμενη από πλάσμα. 

ΣΗΜ.2 Ο όρος "στήλη” σημαίνει ότι το υπόστρωμα είναι βυθισμένο σε μίγμα κόνεων. 

ΣΗΜ.3 Τα αέρια αντιδρώντα σώματα που χρησιμοποιούνται στην τεχνική εκτός στήλης 

σχηματίζονται με τις ίδιες βασικές αντιδράσεις και παραμέτρους όπως και στην τεχνική 
επιστοιχείωσης (ενανθράκωσης) σε στήλη, εκτός από το ότι το προς επίχριση υπόστρωμα δεν 
έρχεται σε επαφή με το μίγμα κόνεων. 


β. Εναπόθεση ατμών με φυσικές μεθόδους θερμικής εξάτμισης (ΤΕ-Ρνϋ) είναι τεχνική επίχρισης με 
επίστρωση, η οποία πραγματοποιείται σε θάλαμο κενού με πίεση μικρότερη οστό 0,1 Ρα και κατά την 
οποία χρησιμοποιείται πηγή θερμικής ενέργειας για την εξάτμιση του επιχριστικού υλικού. Η διεργασία 
αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση ή την εναπόθεση των εξατμισμένων σωματιδίων σε 
καταλλήλως τοποθετημένα υποστρώματα. 

Η προσθήκη αερίων στο θάλαμο κενού κατά τη διάρκεια της επίχρισης για τη δημιουργία σύνθετων 
επιχρισμάτων αποτελεί συνήθη παραλλαγή της μεθόδου. 

Συνήθης επίσης τροποποίηση αυτής της τεχνικής είναι η χρήση δέσμης ιόντων ή ήλεκτρονίων, ή και 
πλάσματος, για την ενεργοποίηση ή τη διευκόλυνση της εναπόθεσης του επιχρίσματος. Ενα επιπλέον 
γνώρισμα αυτών των διεργασιών μπορεί να είναι η χρήση συσκευών παρακολούθησης (πιοηίΐΟΓ) για την 
κατά τη διεργασία μέτρηση των οπτικών χαρακτηριστικών και του πάχους του επιχρίσματος. 

Ειδικότερα, οι μέθοδοι ΤΕ-ΡνΟ είναι οι εξής: 

1. Στην ΡνΌ δέσμης ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται δέσμη ηλεκτρονίων για τη θέρμανση και την 
εξάτμιση του υλικού που σχηματίζει το επίχρισμα, 

2. Στην υποβοηθούμενη από ιόντα Ρνϋ θέρμανση με ηλεκτρική αντίσταση χρησιμοποιούνται πηγές 
θερμότητας με ηλεκτρική αντίσταση, σε συνδυασμό με μία ή περισσότερες προσπίπτουσες δέσμες 
ιόντων, ικανές να δημιουργούν ελεγχόμενο και ομοιόμορφο ρεύμα εξατμισμένων επιχριστικών 
σωματιδίων, 

3. Στην εξάτμιση με "λέιζερ” χρησιμοποιούνται δέσμες "λέιζερ" παλμικού ή συνεχούς κύματος για την 
εξάτμιση του υλικού που σχηματίζει το επίχρισμα. 
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Οι ορισμοί των μεθόδων που καθορίζονται στη στήλη 1 του πίνακα -- συνέχεια : 

β. 4. Στην εναπόθεση καθοδικής εκκένωσης τόξου χρησιμοποιείται αναλώσιμη κάθοδος από το υλικό 
που σχηματίζει το επίχρισμα, στης οποίας την επιφάνεια προκαλείται μονίμως εκκένωση τόξου με 
τη στιγμιαία επαφή πολυδονητή (κύκλωμα σκανδάλης). Η ελεγχόμενη κίνηση του σχηματισμού του 
τόξου διαβρώνει την επιφάνεια της καθόδου δημιουργώντας εξαιρετικά ιονισμένο πλάσμα. Ως 
άνοδος χρησιμοποιείται είτε ένας κώνος, συνδεδεμένος με την περιφέρεια της καθόδου μέσω 
μονωτικού υλικού, είτε ο θάλαμος. Γία εναπόθεση χωρίς σκοπευτικό άξονα χρησιμοποιείται πόλωση 
του υποστρώματος. 

ΣΗΜ. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την τυχαία εναπόθεση καθοδικής εκκένωσης τόξου με 
μη πολωμένα υποστρώματα. 

5. Η ιοντική επιμετάλλωση αποτελεί ειδική τροποποίηση της γενικής τεχνικής ΤΕ-ΡνΟ, κατά την 
οποία χρησιμοποιείται πηγή πλάσματος ή ιόντων για τον ιονισμό των προς εναπόθεση σωματιδίων 
ενώ στο υπόστρωμα εφαρμόζεται αρνητικό δυναμικό πολώσεως για να διευκολυνθεί η έξοδος των 
σωματιδίων από το πλάσμα. Η εισαγωγή δραστικών σωματιδίων, η εξάτμιση στερεών μέσα στο 
θάλαμο εργασίας καθώς και η χρήση συσκευών παρακολούθησης (ιιιοηίιοτ) για την κατά τη 
διεργασία μέτρηση των οπτικών χαρακτηριστικών και του πάχους των επιχρισμάτων, αποτελούν 
συνήθεις παραλλαγές της τεχνικής. 

γ. Επιστοιχείωση (ενανθράκωση) σε στήλη είναι μέθοδος επίχρισης με μετατροπή επιφανειών ή με 
επίστρωση, κατά την οποία το υπόστρωμα βυθίζεται σε μίγμα κόνεων (στήλη) αποτελούμενο από: 

1. τις κόνεις των μετάλλων που πρόκειται να εναποτεθούν (συνήθως αργίλιο, χρώμιο, πυρίτιο ή 
συνδυασμοί αυτών), 

2. έναν ενεργοποιητή (συνήθως αλογονούχο άλας), και 

3. μία αδρανή κόνι, ως επί το πλείστον αλουμίνα. 

Το μίγμα υποστρώματος και κόνεων περιέχεται σε κάμινο κέρατος, που θερμαίνεται σε θερμοκρασία 
μεταξύ 1030 Κ (757° Ο) και 1375 (1102° Ο) για όσο χρόνο απαιτεί η εναπόθεση του επιχρίσματος. 

δ. Ψεκασμός πλάσματος είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση, κατά την οποία τα επιχριστικά υλικά, σε 
μορφή κόνεως ή σύρματος, εισάγονται σε πιστόλι (δαυλό ψεκασμού) που παράγει πλάσμα και το 
ελέγχει, τήκονται και εκσφενδονίζονται από αυτό προς το υπόστρωμα, όπου σχηματίζουν άρρηκτα 
συνδεδεμένο επίχρισμα. Πρόκειται για ψεκασμό πλάσματος είτε χαμηλής πιεσεως είτε υψηλής 
ταχύτητας. 

ΣΗΜ.1 Χαμηλή πίεση σημαίνει χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική πίεση περιβάλλοντος. 

ΣΗΜ.2 Η υψηλή ταχύτητα αναφέρεται σε ταχύτητες αερίου στην έξοδο του ακροφυσίου υψηλότερες 
από 750 ιυ/ε υπολογιζόμενες σε θερμοκρασία 293 Κ (20° 0) και πίεση 0,1 ΜΡα. 

ε. Εναπόθεση πολτού είναι τεχνική επίχρισης με μετατροπή επιφανειών ή με επίστρωση, κατά την οποία 
σχηματίζεται εναιώρημα μεταλλικής ή κεραμικής κόνεως με οργανικό συνδετικό υλικό σε υγρό, το 
εναιώρημα αυτό εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με ψεκασμό, εμβάπτιση ή βαφή και ακολουθεί ξήρανση 
στον αέρα ή σε κλίβανο και θερμική κατεργασία για την επίτευξη του επιθυμητού επιχρίσματος. 
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Οι ορισμοί των μεθόδων που καθορίζονται στη στήλη 1 του πίνακα - συνέχεια : 

στ. Εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης είναι τεχνική επίχρισης με επίστρωση, που βασίζεται σε ένα 

φαινόμενο μεταφοράς ορμής και κατά την οποία θετικά ιόντα επιταχύνονται από ηλεκτρικό πεδίο προς 
την επιφάνεια του στόχου (επιχριστικό υλικό). Η κινητική ενέργεια των προσπιπτόντων ιόντων αρκεί 
για να προκαλέσει την ελευθέρωση των ατόμων της επιφάνειας του στόχου και την εναπόθεσή τους σε 
καταλλήλως τοποθετημένο υπόστρωμα. 

ΣΗΜ.1 Ο πίνακας αναφέρεται μόνο στην εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης τριόδου, μαγνήτρου ή 
χημικής αντίδρασης, που χρησιμοποιείται για την αύξηση της πρόσφυσης του επιχρίσματος 
και της ταχύτητας εναπόθεσης, και στην εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης ενισχυμένης με 
ραδιοσυχνότητες (ΚΡ), που χρησιμοποιείται για να επιτρέπει την εξάτμιση μη μεταλλικών 
επιχριστικών υλικών. 

ΣΗΜ.2 Γία την ενεργοποίηση της εναπόθεσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δέσμες ιόντων 
χαμηλής ενέργειας (κάτω των 5 Κβν). 

ζ. Εμφύτευση ιόντων είναι τεχνική επίχρισης με μετατροπή επιφανειών, κατά την οποία το προς 

κραματοποίηση στοιχείο ιονίζεται, επιταχύνεται μέσω διαβαθμιζόμενου δυναμικού και εμφυτεύεται 
στην επιφάνεια του υποστρώματος. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τις μεθόδους, στις οποίες η 
εμφύτευση ιόντων πραγματοποιείται ταυτόχρονα με εναπόθεση ατμού με φυσική μέθοδο δέσμης 
ηλεκτρονίων ή εναπόθεση καθοδικής διασκόρπισης. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

3Α Συστήματα, εξοπλισμός και δομικά στοιχεία 

Σημείωση I: Η διαβάθμιση ελέγχου το ο εξοπλ.ισμού και των δομικών στοιχείων πον ττεριγράφονται στο σιψείο 
3Α001 >) 3Α002, εκτός από όσα περιγράφονται στα εδάφια 3ΑΟΟ!.α.ΙΟ. ή 3Α001.α.Ι2.. που έχουν 
σχεδιασθεί ειδικά, ή έχουν τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως ο υπόλοιπος εξοπλισμός, 
καθορίζεται από τη διαβάθμιση ελέγχου του υπόλ.οιπου εξοπλισμού. 

Σηαείωση 2: Η διαβάθμιση ελέγχου των ολοκληρωμένων κυκλ.ωμάτων ποο περιγράφονται στα σημεία 

3ΑΟΟΙ.α.3 έως 3Λ001.α.9. ή 3ΑΟΟΙ.α.12., τα οποία έχουν προγρσμματιαθείχωρίς δυνατότητα 
αλίαγής, ή έχουν σχεδιασθεί για μία επί μέρους λ.ειτουργία άλλ.ου εζοπλ.ισμού, καθορίζεται από τη 
διαβάθμιση ελ,έγχου του υπόλοιπου εξοπλισμού. 

Υποσημείωση : Όταν ο κατασκευαστής ή αυτός που υποβάλλει την αίτηση δεν μπορεί να 

καθορίσει τη διαβάθμιση ελ,έγχου του υπόλοιπου εξοπλισμού, η διαβάθμιση 
ελέγχου των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθορίζεται στα σημεία 3Α00Ι.Ο.3. 
έως 3Α001.α.9. και 3Α00ί.α.12. 

Εάν το ολ οχληρωμένο κύκλ.ωμα είναι τύπου "μικροκυκλώματα 
μικροϋπολογιστών" ή μικροκύκλ,ωμα μικρομονάδας ελέγχου με βάση το 
πυρίτιο, όπως περιγράφεται στο σημείο 3Α001.α.3„ με μήκος λέξεως τελεστού 
(δεδομένων) το πολ.ύ 8 Βϊι, η διαβάθμιση ελέγχου του ολοκληρωμένου 
κυκλώματος καθορίζεται στο 3Α00! α.3. 

3Α00Ι Ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία, ως εξής: 


α. Ολοκληρωμένα κυκλώματα για γενικούς σκοπούς, ως εξής: 

Σημείωση I: Η διαβάθμιση ελέγχου των πλ.ακιδίων (που έχουν υποστεί φινίρισμα ή όχι), στα οποία έχει 
καθοριστεί η λειτουργία, πρέπει να ελεγχθεί με τις παραμέπρους του σημείου 3Α001.Ο. 

Σημείωση 2: Τα ολοκλ.ηρωμένα κυκλ.ώματα περάαμβάνουν τους ακόλ.ουθους τύπους: 

"Μονολιθικά ολοκλ.ηρωμένα κυκλ.ώματα”, 

"Υβριδικά ολ.οκλ,ηρωμένα κυκλώματα", 

"Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών μικροπλωχετών", 

"Ολοκληρωμένα κυκλώματα τύπου φιλμ", ποο περιλ,αμβάνουν ολοκληρωμένα κυκλώματα με 
πυρίτιο πάνω σε σάπφειρο, 

"Οπτικά ολ.σκληρωμένα κυκλώματα". 

1. Ολοκληρωμένα κυκλώματα σχεδιασμένα ή καθορισμένα ώστε να αντέχουν οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

α. Ακτινοβολία, συνολικής δόσης 5 χ ΙΟ 3 Ογ (πυρίτιο), ή παραπάνω· ή 

β. Διαταραχή ρυθμού ακτινοβολίας 5 ΙΟ 6 Ον (πυρίτιο)/* ή υψηλότερη· 


2. "Μικροκυκλώματα με μικροεπεξεργαστές", "μικρόκυκλώματα μικροϋπολογιστών" και μικροκυκλώματα 
για μικροσυσκευές ελέγχου, ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης κατασκευασμένα από σύνθετο 
ημιαγωγό, μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό, ηλεκτρο-οπτικά ή 
“οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα" σχεδιασμένα για "επεξεργασία σημάτων”, προγραμματιζόμενες 
λογικές διατάξεις πεδίου (Πβΐά ρΓο§Γ3τηηΐ3ύ(β 1ο§ίε άενϊοβε), ολοκληρωμένα κυκλώματα νευρονικών 
δικτύων, ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευασμένα κατά παραγγελία, για τα οποία είτε είναι άγνωστη 
η λειτουργία είτε αγνοείται η διαβάθμιση ελέγχου του εξοπλισμού. 
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3Α00! α. 2. συνέχεια 

στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, επεξεργαστές ταχείας μετατροπής 
Ρουπετ (Ρο$ι ΡουτΐβΓ ΤτοπεΓοππ - ΡΡΤ), ηλεκτρικά αποσβέσιμες και προγραμματιζόμενες μνήμες 
ανάγνωσης μόνο (ΕΕΡΚ.ΟΜ), στιγμιαίες μνήμες ή στατικές μνήμες ΚΑΜ (5ΚΑΜ) που έχουν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Καθορισμένα να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 398 Κ (125° 0)· 
β. Καθορισμένα να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 218 Κ (- 55° <2)· ή 
Υ· Καθορισμένα να λειτουργούν στο σύνολο της περιοχής θερμοκρασιών περιβάλλοντος από 
218 Κ (- 55° 0) έως 398 Κ (125° <2), 

Σημείωση: Το σημείο 3Λ001.Ο.2. δεν εφαρμόζεται στα ολοκληρωμένα κυκλώματα που προορίζονται 

για πολιτικά αυτοκίνητα/οχήματα ή για μηχανές σιδηροδρόμων. 

3. "Μικροκυκλώματα με μικροεπεξεργαστές", "μικροκυκλώματα μικροϋπολογιστών" και 

μικροκυκλώματα για μικροσυσκευές ελέγχου που έχουν οιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 
Σημείωση: Το σημείο 3Λ00ί.α.3. περιλαμβάνει ψηφιακούς επεξεργαστές σημάτων, ψηφιακούς, 

πολοεπεξεργαστές (ατταμ ρτοεεττοτε) και ψηφιακούς συνεπεξεργάστες (άίξιίαί 
εορΓοσεεεοΓε). 

α. "Σύνθετη θεωρητική επίδοση" (οοηιροείΐε (Ηεοτεΐΐοαΐ ρβτΓοπυαηεε - ("€ΤΡ”) τουλάχιστον 
3.500 εκατ. θεωρητικών λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο (Μιορε) και μονάδα αριθμητικής 
λογικής με πλάτος προσπέλασης τουλάχιστον 32 ΕίΙ, 
β. Κατασκευασμένα από σύνθετο ημιαγωγό και με λειτουργία σε συχνότητα χρονισμού πάνω από 
40 ΜΗζ· ή 

γ. Πάνω από μια αρτηρία δεδομένων ή εντολών, ή πάνω από μια σειριακή θύρα επικοινωνιών για 
εξωτερική διασύνδεση σε έναν παράλληλο επεξεργαστή με ρυθμό μεταδόσεως δεδομένων που 
ξεπερνά τα 2,5 Μόνιε/ε. 

4. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης κατασκευασμένα από σύνθετο ημιαγωγό. 

5. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό, ως 
εξής: 

α. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό που έχουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ 3Α10Ι 

1. Διακριτική ικανότητα μεταξύ 8 και 12 Είΐ, με "συνολικό χρόνο μετατροπής", κάτω 

από 10 03. 

2. Διακριτική ικανότητα 12 ΕϊΙ, με "συνολικό χρόνο μετατροπής", κάτω από 200 Π 3 , ή 

3. Διακριτική ικανότητα πάνω από 12 Εϊΐ, με "συνολικό χρόνο μετατροπής", κάτω από 2 μ 5 , 
β. Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό με διακριτική ικανότητα 12 Είτ ή παραπάνω και "χρόνο 

αποκατάστασης" ("εεΐίΗη® Ιίιηε") κάτω από 10 Π5. 

Τετνικέε παοατηοήσεισ : 

1. διακριτική ικανότητα η ΒίΙ αντιστοιχεί σε κβάντωση 2η σταθμών. 

2. Ο "συνολικόςχρόνος μετατροπής" είναι το αντίστροφο της συχνότητας δειγματοληψίας. 

6. Ηλεκτρο-οπτικά ή "οπτικά ολοκληρωμένα κυκλώματα" για "επεξεργασία σημάτων" που έχουν όλα 
τα ακόλουθα : 

α. Μία ή περισσότερες εσωτερικές διόδους "λέιζερ", 

β. Ένα ή περισσότερα εσωτερικά δομικά στοιχεία για την ανίχνευση φωτός, και 
γ. Οπτικούς κυματοδηγούς. 

7. Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις πεδίου (ίϊείά ρτο§πιπιιη3Ε1β 1ο§ίε άενιεεχ) που έχουν 
οιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α.. Ισοδύναμο χρησιμοποιήσιμο αριθμό θυρών μεγαλύτερο από 30.000 (για 2 θύρες εισόδου), ή 
β: Χαρακτηριστικό "βασικό χρόνο διαβάσεως πύλης" μικρότερο από 0,4 Π5, ή 
γ. Συχνότητα αντιστροφής (Ιο§§1« &βηυβπογ) άνω των 133 ΜΗζ, 
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3Α001 


7. συνέχεια 

Σηυκίτοση: Το ΐΑΟΟΙ.α. 7 περιλαμβάνει: 

τις απλές προγραμματιζόμενες λογικές διατάζεις (ΞΡΤΏ) 

τις πολ.ύπλ.οκες προγραμματιζόμενες λογικές διατόζεις(ΟΡΡΟ) 

τις προγραμματιζόμενες διατάζεις θυμών πεδίου (ΡΡΟΑ) 

τις προγραμματιζόμενες λ.ογικές διατάζεις θυμών πεδίου (ΡΡΤΑ) 

τους προγραμματιζόμενους όιασυνδέαμους θυμών πεδίου (ΕΡΙΟ) 

Σημ. : Ο τρίτος και τέταρτης όρος είναι συνώνυμοι 

8. Δεν χρησιμοποιείται. 

9. Ολοκληρωμένα κυκλώματα νευρονικών δικτύων. 

10. Ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευασμένα κατά παραγγελία, για τα οποία είτε είναι άγνωστη η 
λειτουργία είτε ο κατασκευαστής αγνοεί την διαβάθμιση ελέγχου του εξοπλισμού στον οποίον θα 
χρησιμοποιηθούν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 
α. Πάνω από 208 τερματικές ακίδες. 

β. Χαρακτηριστικό "βασικό χρόνο διαβάσεως πύλης” χαμηλότερο από 0,35 ηε, ή 
γ. Συχνότητα λειτουργίας που ξεπερνά τα 3 ΟΗζ. 

11. Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα, εκτός αυτών που περιγράφονται στα σημεία 3 Α001 .α.3. έως 
3Α001.α.10. και 3Α001.α.!2., που έχουν κατασκευασθεί από οποιοδήποτε μικτό ημιαγωγό και 
παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Ισοδύναμο αριθμό θυρών πάνω από 3000 (για 2 θύρες εισόδου), ή 
β. Συχνότητα αντιστροφής πάνω από 1,2 ΟΗζ. 

12. Επεξεργαστές ταχέος μετασχηματισμού Ροιιτίβτ (ΡεεΙ Ρουπετ ΤπτπδΓοππ - ΡΡΤ), με οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα: 

α. Ονομαστικό χρόνο εκτέλεσης για σύνθετη ΡΡΤ 1.024 σημείων, κάτω του I τη$, 
β. Ονομαστικό χρόνο εκτέλεσης για σύνθετη ΡΡΤ Ν σημείων, εκτός εκείνης των 1024 σημείων, 
κάτω του Ν 1ο§, Ν/10.240 πι$, όπου Ν είναι ο αριθμός των σημείων- ή 
γ. Εύρος διερχομένης ζώνης συχνοτήτων (όυπετί1γ ι(ιτοιι§1ιρυΐ) άνω των 5,12 ΜΗζ. 


β. Δομικά στοιχεία μικροκυμάτων ή χιλιοστομετρικών κυμάτων, ως εξής: 


1. Ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και κάθοδοι ως εξής: 

Σιιιιείσιστι: Στο σημείο ίΑΟΟΙ.β. 1. δεν ελέγχονται οι λ.υχνίες που έχουν σχεδιασθεί ή καθορίζονται 
για λειτουργία στις ζώνες που έχουν διατεθεί από την ΙΤΙΙ σε συχνότητες που δεν 
υπερβαίνουν τα 31 ΟΗζ. 


α. Λυχνίες οδεύοντος κύματος, παλμικού ή συνεχούς κύματος, ως εξής: 

1. Που λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

2. Που έχουν στοιχείο θέρμανσης καθόδου με χρόνο ανύψωσης ισχύος μέχρι την 
καθορισμένη ισχύ ραδιοσυχνότητας ο οποίος είναι μικρότερος από 3 δευτερόλεπτα. 

3. Συζευγμένες λυχνίες οονίτγ ή παραγωγό τους, με "στιγμιαίο εύρος ζώνης” άνω του 7% ή 
ισχύ αιχμής άνω των 2,5 Ιττν. 
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3Α001 β. 1. α. συνέχεια 

4. Ελικοειδείς λυχνίες ή παράγωγά τους με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. "Στιγμιαίο εύρος ζώνης" άνω της μιας οκτάβας και γινόμενο μεταξύ της μέσης ισχύος 
{εκφρασμένης σε Ιίνν) και της συχνότητας (εκφρασμένης σε ΟΗζ) ανώτερο από 0,5, 
β. "Στιγμιαίο εύρος ζώνης" το πολύ μια οκτάβα, και γινόμενο της μέσης ισχύος 
(εκφρασμένης σε Κνν) και συχνότητας (εκφρασμένης σε ΟΗζ) πάνω από 1, ή 
γ. Είναι "κατάλληλες για διαστημική χρήση", 

β. Ενισχυτικές λυχνίες διασταυρωμένου πεδίου με ατολαβή άνω των 17 αΒ. 

γ. Εμποτισμένες κάθοδοι (ΐΓΤίρΓίςηεΐεό οαΛοόί$) για ηλεκτρονικές λυχνίες που παράγουν σταθερή 
πυκνότητα ροής ρεύματος σε συνθήκες προκαθορισμένης λειτουργίας η οποία ξεπερνά τα 
5 Α/οπΓ. 

2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μικροκυμάτων ή δομοστοιχεία (ιηοάιιίεε) τους με όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. περιλαμβάνουν "μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα"· και 
β. λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 3 ΟΗζ. 

Σημείωση: Στο σημείο 3Α001.β.2. δεν ελέγχονται κυκλ.ώματα ή δομοστοιχεία για εξοπλισμό που έχει 
σχεδιασθεί για. ή καθορίζεται να λειτουργεί στις ζώνες που έχουν διατεθεί από την ΙΤΌ 
σε συχνότητες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 31 ΟΗζ. 

3. Τρανζίστορ μικροκυμάτων τα οποία καθορίζονται για λειτουργία σε συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

4. Ενισχυτές μικροκυμάτων στερεάς κατάστασης, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Συχνότητες λειτουργίας πάνω από 10,5 ΟΗζ και "στιγμιαίο εύρος ζώνης” πάνω από μισή 
οκτάβα, ή 

β. Συχνότητες λειτουργίας πάνω από 31 ΟΗζ. 

5. Ζωνοπερατά ή ζωνοαπέρατα φίλτρα που μπορούν να συντονισθούν ηλεκτρονικά ή μαγνητικά, που 
έχουν πάνω από 5 ρυθμιζόμενους συντονιστές και μπορούν να συντονισθούν μέσα σε μία ζώνη 
συχνοτήτων με λόγο 1.5:1 (ήηιχ/ίή,ϊη) σε χρόνο λιγότερο από 10 με που έχουν οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

α. Εύρος ζώνης ζωνοπερατού φίλτρου πάνω από 0,5% της κεντρικής συχνότητας, ή 
β. Εύρος ζώνης ζωνοαπέρατου φίλτρου λιγότερο από 0,5% της κεντρικής συχνότητας. 

6. Μικρό κυματικές συναρμολογήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες πάνω από 
31 ΟΗζ. 

7. Μικτές και μετατροπείς σχεδιασμένοι για την επέκταση του φάσματος συχνοτήτων του εξοπλισμού 
που περιγράφεται στα σημεία 3Α002.γ., 3Α002.ε. ή 3 Α002.στ. πέραν των εκεί αναφερομένων ορίων. 

8. Μικροκυματικοί ενισχυτές ισχύος που περιλαμβάνουν λυχνίες που καθορίζονται στο σημείο 
3Α001 .β. και έχουν όλα τα ακόλουθα : 

α. Συχνότητες λειτουργίας πάνω από 3 ΟΗζ, 

β. Μέση πυκνότητα ισχύος εξόδου άνω των 80 \ν/λ§, και 

γ. Όγκο μικρότερο από 400 εττ? 

Σημείωση: Στο σημείο 3Α001.β.8. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί για, ή καθορίζεται 
να λειτουργεί στις ζώνες που έχουν διατεθεί από την ΙΤίί. 
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3Α00Ι συνέχεια 

'!■ Συσκευές ακουστικών κυμάτων, και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τις συσκευές αυτές ως εξής: 

1. Συσκευές επιφανειακών ακουστικών κυμάτων και συσκευές εατίβεε ελϊιτίΓηίη» (εΚαΙΙοιν βυίΐί) 
ακουστικών κυμάτων (δηλαδή συσκευές για "επεξεργασία σημάτων" που χρησιμοποιούν ελαστικά 
κύματα σε υλικά) και οι οποίες έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Φέρουσα συχνότητα πάνω από 2,5 ΟΗζ, 

β. Φέρουσα συχνότητα πάνω από 1 ΟΗζ αλλά όχι πάνω από 2,5 ΟΗζ και έχουν οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα : 

1. Απόρριψη πλευρικών λοβών συχνότητας που ξεπερνάει τα 55 όΒ. 

2. Το γινόμενο του μεγίστου χρόνου καθυστέρησης και του εύρους ζώνης (ο χρόνος σε με και 
το εύρος ζώνης σε ΜΗζ) το οποίο είναι ανώτερο του 100, 

3. Εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 250 ΜΗζ, ή 

4. Καθυστέρηση με διασπορά (άίερετείνε ά&\ζγ) περισσότερη από 10 με, ή 

γ. Συχνότητα φέροντος 1 ΟΗζ ή λιγότερο, και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

1. Το γινόμενο του μεγίστου χρόνου καθυστέρησης και του εύρους ζώνης (ο χρόνος σε με και 
το εύρος ζώνης σε ΜΗζ) το οποίο είναι ανώτερο του 100, 

2. Καθυστέρηση με διασπορά (άίερετείνε άεΐαν) περισσότερη από 10 με, ή 

3. Απόρριψη πλευρικών λοβών συχνότητας που ξεπερνάει τα 55 08 και εύρος ζώνης 
μεγαλύτερο από 50 ΜΗζ. 

2. Συσκευές ακουστικών κυμάτων όγκου (δηλαδή συσκευές για "επεξεργασία σημάτων” που 
χρησιμοποιούν ελαστικά κύματα) που επιτρέπουν την κατ’ευθείαν επεξεργασία σημάτων σε 
συχνότητες πάνω από 1 ΟΗζ. 

3. Ακουστικο-οπτικές συσκευές "επεξεργασίας σημάτων" που βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
ακουστικών κυμάτων (κυμάτων όγκου ή κυμάτων επιφάνειας) και κυμάτων φωτός και οι οποίες 
επιτρέπουν την άμεση επεξεργασία σημάτων ή εικόνων. Περιλαμβάνουν φασματική ανάλυση, 
συσχέτιση ή συνέλιξη. 

δ. Ηλεκτρονικές συσκευές και κυκλώματα που περιέχουν δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από 

"υπεραγώγιμα" υλικά και ειδικά σχεδιασμένα για λειτουργία σε θερμοκρασίες κάτω από την "κρίσιμη 
θερμοκρασία" τουλάχιστον ενός από τα "υπεραγώγιμα” συστατικά υλικά με οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

1. Μεταγωγή ρεύματος για ψηφιακά κυκλώματα όπου χρησιμοποιούνται "υπεραγώγιμες" πύλες με 
γινόμενο μεταξύ του χρόνου καθυστέρησης ανά πύλη (που εκφράζεται σε δευτερόλεπτα) και της 
κατανάλωσης ισχύος ανά πύλη (που εκφράζεται σε \ν) και το οποία είναι λιγότερο από 10' 14 1, ή 

2. Επιλογή συχνοτήτων σε όλες τις συχνότητες με τη χρήση συντονισμένων κυκλωμάτων με τιμές 0 
πάνω από 10.000. 

ε. Συσκευές υψηλής ενέργειας, ως εξής: 

1. Μπαταρίες και φωτοβολταϊκές συστοιχίες ως εξής: 

Σηαείωση: Στο σηιιείο 3ΑΟΟΙ.ε. 1. δεν ελέγχονται οι μπαταρίες που έχουν όγκο ίσο ή μικρότερο οστό 

27 ετη* (δηλαδή τα τυποποιημένα στοιχεία Ο ή τις μπαταρίες τύπου ΚΙ4). 
α. Πρωτογενή στοιχεία και μπαταρίες που έχουν “ενεργειακή πυκνότητα" πάνω από 480 \ν)ι/1τ§ 
και έχουν καθορισθείγια λειτουργία στο φάσμα θερμοκρασιών που εκτείνεται από κάτω από 
243 Κ (-30°Ο) μέχρι πάνω από 343 Κ. (70°Ο). 

β. Επαναφορτιζόμενα στοιχεία και μπαταρίες που έχουν "ενεργειακή πυκνότητα" πάνω από 

150 ΆΤι/Ι<§ μετά από 75 κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης με ρεύμα εκφόρτισης ίσο προς 0/5 ώρες 
(όπου Ο είναι η ονομαστική χωρητικότητα σε αμπερώρες) όταν λειτουργούν στο φάσμα 
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3Α001 ε. I. β. συνέχεια 

θερμοκρασιών που εκτείνεται κάτω από 253 Κ (-20°0) μέχρι πάνω από 333 Κ (60°0). 

Τΐγνική -παρατήρηση : 

Η "ενεργειακή πυκνότητα ” λαιιβάνεται με τον πολλαπλασιασμό της μέσης ισχύος σε ίναιΐί (,ή μέω\ τάση 
σε βόλ.τ επί το μέσο ρεύμα σε αμπέρ) επί τη διάρκεια της εκφόρτισι;ς σε ώρες μέχρι να φθάσει η 
εκιαόρτιση στα 75% της τάσεως του ανοικτού κυκλώματος και όλ.ο αυτό διαιρεμένο με την συνολική 
μάζα του στοιχείου (ή της μπαταρίας) που εκφράζεται σε % 

γ. Φωτοβολταϊκές συστοιχίες οι οποίες είναι "κατάλληλες για διαστημική χρήση" και έχουν 

υποστεί επεξεργασία για να αντέχουν σε ακτινοβολία, με ειδική ισχύ που ξεπερνά τα 160 \ν/πτ 
σε θερμοκρασία λειτουργίας 301 Κ (28°0) όταν υφίστανται φωτισμό από βολφράμιο ισχύος 
Iλ\ν/ην στους 2.800 Κ (2.527Χ). 

2. Πυκνωτές με υψηλή ενεργειακή χωρητικότητα ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α201.α. 

α. Πυκνωτές με ρυθμό επανάληψης κάτω από 10 Ηζ (πυκνωτές μιας κρούσης) που έχουν όλα τα 
ακόλουθα: 

1. Ονομαστική τάση ίση ή ανώτερη από 5 λν, 

2. Ενεργειακή πυκνότητα ίση ή ανώτερη από 250 Ι/1ί§, και 

3. Συνολική ενέργεια ίση ή ανώτερη από 25 Ιοί. 

β. Πυκνωτές με ρυθμό επανάληψης 10 Ηζ ή παραπάνω (επαναληπτικοί πυκνωτές) που έχουν όλα 
τα ακόλουθα: 

1. Ονομαστική τάση ίση ή ανώτερη από 5 λν. 

2. Ενεργειακή πυκνότητα ίση ή ανώτερη από 50 Ι/1<§. 

3. Συνολική ενέργεια ίση ή ανώτερη από 100 3, και 

4. Κύκλο ζωής για φόρτιση και εκφόρτιση ίσο ή ανώτερο από 10.000. 

3. ’Ύπεραγώγιμοι” ηλεκτρομαγνήτες ή σωληνοειδή τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά ώστε να 
φορτίζονται πλήρως, ή να εκφορτίζονται, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και που έχουν όλα τα 
ακόλουθα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΙΙΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α20Ι.β. 

Συιιείωσν : Στο σημείο 3Λ001.ε.3. δεν ελέγχονται ’’υπεραγώγιμοι" ηλεκτρομαγνήτες ή σωληνοειδή τα 
οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για ιατρικό εξοπλ.ισμό απεικόνισης με τη βοήθεια 
Μαγνητικού Συντονισμού (ΜαξηεΙίσ Κεεοηαηεε Ιπιαξίηβ). 
α Ενέργεια που αποδίδεται κατά τη διάρκεια της εχφόρτισης η οποία υπερβαίνει τα 10 1<3 το 
πρώτο δευτερόλεπτο, 

β. Εσωτερική διάμετρο των ρευματοφόρων περιελίξεων ανώτερη από 250 ιηιη, και 
γ. Ονομαστική μαγνητική επαγωγή πάνω από 8 Τ ή “συνολική πυκνότητα ρεύματος” στις 
περιελίξεις που είναι ανώτερη από 300 Α/πυτΓ. 

στ. Κοιετν ίηρυΐ ίγρε χίιαή αόίοΐυιε ροείίίοη βηεοάετε που έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1 μέρος στα 265.000 της πλήρους κλίμακας (διακριτική 
ικανότητα 18 6ίΙ), ή 

2. Ακρίβεια καλύτερη από ± 2,5 δευτερόλεπτα τόξου. 


3 Α002 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γενικής χρήσεως: 

α. Εξοπλισμός καταγραφής ως εξής και ειδικά σχεδιασμένες μαγνητικές ταινίες δοκιμής γι’αυτόν: 

I. Μαγνητόφωνα με αναλογικά όργανα, που περιλαμβάνουν μαγνητόφωνα που επιτρέπουν την 
— καταγραφή ψηφιακών σημάτων (για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μονάδα για ψηφιακή εγγραφή 
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3Α002 


1. συνέχεια 


υψηλής πυκνότητας (ΗΟΟΚ.)) και τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 
α. Εύρος ζώνης πάνω από 4 ΜΗζ ανά ηλεκτρονικό κανάλι ή ζώνη (Ιταολ). 
β. Εύρος ζώνης πάνω από 2 ΜΗζ ανά ηλεκτρονικό κανάλι ή ζώνη και τα οποία έχουν πάνω από 
42 ζώνες, ή 

γ. Χρονικό σφάλμα βάσης χρόνου (ΐίτηο (ϋερίαςετηεηι ειτοτ) το οποίο μετριέται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα έγγραφα κανονισμών !Κ20 (Ιηιετ Κ.αη§ε Ιηείπιπιεπίαίιοη Οτουρ) ή ΕΙΑ (ΕΙεατοηίο 
ΙηάυείΓίεε Αεεοααιϊοη), το οποίο είναι μικρότερο από ±0,1 με. 

Σηαείωσυ: Τα αναλ,ογικά μαγνητόφωνα του είναι ειόικά σχεδιασμένα για μη στρατιωτική χρήση 

βίντεο δεν θεωρούνται ως μαγνητόφωνα με αναλογικά όργανα. 



2. Ψηφιακά μαγνητοσκόπια που έχουν μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω από 
360 Μόίΐ/ε, 

Σημείωση: Στο σημείο 3Α002.Ο.2 δεν ελέγχονται τα ψηφιακά μαγνητοσκόπια που έχουν ειδικά 
σχεόιασθεί για τηλεοπτικές μαγνητοσκοπήσεις και χρησιμοποιούν μορφές σήματος, 
ενδεχομένως συμπιεσμένες, που έχουν τυποποιηθεί ή συνιστώνται από τους οργανισμούς 
ΙΤυ. ΐεα 3ΜΡΤΕ. ΕΒΟ' ή ΙΕΕΕ για εφαρμογές πολιτικής τηλ,εόρασης. 


3. Μαγνητόφωνα δεδομένων με ψηφιακά όργανα τα οποία χρησιμοποιούν ελικοειδείς τεχνικές 
σάρωσης ή τεχνικές σταθερής κεφαλής και τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 
α. Μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω από 175 Μόίι/ε,ή 
β. Είναι "κατάλληλα για διαστημική χρήση". 

Σπαείωσν: Στο σημείο 3Α002.Ο.3. δεν ελέγχονται αναλογικά μαγνητόφωνα εξοπλισμένα με 
ηλεκτρονικό εξοπλ.ισμό μετατροπής ΗΟΟΚ τα οποία έχουν σχεόιασθεί για να 
καταγράφουν μόνο ψηφιακά δεδομένα. 


4. Εξοπλισμός με μέγιστο ρυθμό μετάδοσης ψηφιακής διασύνδεσης πάνω από 175 ΜόϊΙ/ε που έχει 
σχεόιασθεί για να μετατρέπει ψηφιακά μαγνητοσκόπια ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
ψηφιακά όργανα καταγραφής δεδομένων. 


5. Μετατροπείς κυματομορφών σε ψηφιακή μορφή και καταγραφικά μεταβατικών φαινομένων, που 
έχουν όλα τα ακόλουθα : 

α. Ρυθμούς ψηφιακής μετατροπής τουλάχιστον 200 εκατ. δείγματα ανά δευτερόλεπτο και 
διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 10 όϊΐ5· και 
β. Συνεχή διεκπεραίωση τουλάχιστον 2 Οόίκ/ε, 

Τετνικύ παοατήοησσ : 

Για όργανα με αρτηρία (ίιιεί παραλλήλου αρχιτεκτονικής, ο ρυθμός συνεχούς διεκπεραίωσης είναι ο 
υψηλ.ότερος ρυθμός λέξεων πολλ,απλ.ασιασμένος επί τον αριθμό ύίίε σε μια λέξη. 

"Συνεχής διεκπεραίωση" είναι ο ταχύτερος ρυθμός δεδομένων τον οποίο το όργανο μπορεί να 
προωθήσει στην εκροή προς τη μαζική μνήμη, χωρίς απώλεια πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα 
το ρυθμό δειγματοληψίας και τη μετατροπή αναλογικού προς ψηφιακό. 

β. "Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις" για "γεννήτριες σύνθεσης συχνοτήτων" που έχουν "χρόνο μεταγωγής 
συχνότητας" από μία επιλεγμένη συχνότητα σε άλλη κατώτερο από 1 γπ$. 


γ. "Συστήματα ανάλυσης σημάτων" ως εξής: 

1. "Συστήματα ανάλυσης σημάτων" ικανά να αναλύσουν συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

2. "Συστήματα δυναμικής ανάλυσης σημάτων” με "εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου" ανώτερο από 
25,6 λΗζ 

Σημείωση: Στο σημείο 3Α002.γ.2. δεν ελέγχονται τα "συστήματα δυναμικής ανάλυσης σημάτων" που 
χρησιμοποιούν μόνο φίλ.τρα σταθερού ποσοστιαίου εύρους ζώνης (γνωστά και σαν 
φίλ.τρα οκτάβας ή κλ,ασματικής οκτάβας). 
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3Α0002 συνέχεια 

δ. Γεννήτριες σημάτων με σύνθεση συχνοτήτων. Οι συχνότητες εξόδου που παράγονται έχουν ακρίβεια και 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα που ελέγχεται, ή παράγεται ή διορθώνεται από την 
εσωτερική κύρια συχνότητα. Οι γεννήτριες έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστη συχνότητα που προκύπτει από σύνθεση πάνω από 31 ΟΗζ. 

2. "Χρόνο μεταγωγής συχνότητας" από μία επιλεγμένη συχνότητα στην άλλη μικρότερο από I ιυε, ή 

3. Θόρυβο φάσης απλής πλευρικής ζώνης ($$Β) καλύτερο από -(126 + 20 Ιθ 2 10 Ρ - 20 Ιο§ 10 ί) 
εκφρασμένο σε όΒο/Ηζ, όπου Ρ είναι η απόκλιση από τη συχνότητα λειτουργίας σε Ηζ και Γ είναι η 
συχνότητα λειτουργίας σε ΜΗζ. 

Σιηιείωση: Στο σημείο 3Α002.0. όεν ελέγχεται ο εξοπλισμός στον οποίο η συχνότητα εξόδου παράγεται, 
είτε μέσω της πρόσθεσης ή αφαίρεσης δύο ή περισσοτέρων συχνοτήτων που παράγει 
κρυσταλλικός ταλ.αντωτής, είτε από την πρόσθεση ή αφαίρεση την οποία ακολουθεί 
πολλαπλασιασμός του αποτελέσματος. 

ε. Αναλυτές δικτύου με μέγιστη λειτουργική συχνότητα πάνω από 40 ΟΗζ. 

στ. Δοκιμαστικοί μικροκυματικοί δέκτες που έχουν όλα τα ακόλουθα : 

1. Μέγιστη λειτουργική συχνότητα πάνω από 40 ΟΗζ, και 

2. Μπορούν να μετρήσουν συγχρόνως το πλάτος και τη φάση. 

ζ. Πρότυπα ατομικής συχνότητας που έχουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μακροπρόθεσμη σταθερότητα (γήρανση) μικρότερη (καλύτερη) από 1x10" "/μήνα, ή 

2. Είναι "κατάλληλα για διαστημική χρήση". 

Σσιιειωσπ : Στο ωψείο 3Α0Ο2.ζ I. δεν ελέγχονται τα πρότυπα ρουβιδίου που δεν είναι "κατάλληλα για 
διαστημική χρήσιβ'. 


3 Α101 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσκευές και δομικά στοιχεία εκτός από αυτά που ορίζονται στο σημείο 3Α001, 
ως εξής: 

α. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε "πυραύλους" και που έχουν 
σχεδιασθεί για να πληρούν στρατιωτικές προδιαγραφές για ανθεκτικό εξοπλισμό· 

β. Επιταχυντές ικανοί να αποδώσουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από ακτινοβολία 
επιβράδυνσης από επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια ύψους 2 Μον ή παραπάνω,και συστήματα που περιέχουν 
τους επιταχυντές αυτούς. 

Σηιιείωση: Το παραπάνω σημείο 3Α ΙΟΙ.β. δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος έχει ειδικά σχεδιασθεί 

για ιατρικούς σκοπούς. 


3 Α201 Ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία εκτός από όσα καθορίζονται στο σημείο 3 Α001, ως εξής: 
α. Πυκνωτές με μία από τις ακόλουθες ομάδες χαρακτηριστικών : 

1. α. Ονομαστική τάση πάνω από 1,4 Ιον, 

β. Αποθήκευση ενέργειας ανώτερη από 103, 
γ. Χωρητικότητα πάνω από 0,5 μΡ και 
δ. Αυτεπαγωγή σειράς μικρότερη από 50 ηΗ, ή 

2. α. Ονομαστική τάση πάνω από 750 V, 

_ β. Χωρητικότητα πάνω από 0,25 μΡ, και 

γ. Αυτεπαγωγή σειράς μικρότερη από 10 ηΗ. 
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3Α201 συνέχεια 

β. Υπεραγώγιμοι σωληνοειόείς ηλεκτρομαγνήτες που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ικανότητα να δημιουργούν μαγνητικά πεδία πάνω από 2 Τ, 

2. Λόγο μήκους προς εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερο από 2. 

3. Εσωτερική διάμετρο πάνω από 300 πυη, και 

4. Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου καλύτερη από 1% όταν μετριέται στο κεντρικό 50% του εσωτερικού 
όγκου. 

Σηυείωσυ: Το σημείο 3Α20/.β. δεν θέτει υπό έλεγχο μαγνήτες που έχουν ειδικά σχεόιασθεί και εξάγονται 

ως μέρος ιατρικών συστημάτων απεικόνισης που βασίζονται σε πυρηνικό μαγνητικά 
συντονισμό (ηιιείεατ ιπατςηίΐίε Γετοηαηεε). Η φράση "ως μέρος" δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι 
αποτελ.εί υλικό τμήμα της ίδιας αποστολής. Επιτρέπονται ξεχωριστές αποστολές από 
διαφορετικές πηγές υπό τον όρο τα σχετικά εςαγωγικά έγγραφα να καθορίζουν σαφώς ότι οι 
αποστολές διακινούνται "ωςμέρος" των συστημάτων απεικόνισης. 

γ. Γεννήτριες ακτινών X στιγμιαίας λειτουργίας, ή παλμικοί επιταχυντές ηλεκτρονίων με ένα από τα 

ακόλουθα σύνολα χαρακτηριστικών: 

1. α. Ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον επιταχυντή 500 λβν και άνω, αλλά κάτω των 25 Μβν, 

και 

β. Συντελεστή κέρδους (Κ) 0,25 ή παραπάνω, ή 

2. α. Ανώτατη ενέργεια ηλεκτρονίων στον επιταχυντή 25 Μεν και άνω, και 
β. Ανώτατη ισχύ μεγαλύτερη από 50 Μ\ν. 

Σιιαείωσυ : Το σημείο 3Α201.γ. δεν καλ.ύπτει τοος επιταχυντές που (αποτελούν δομικά στοιχεία συσκευών 
που έχουν σχεόιασθεί για σκοπούς άλλους εκτός από την ακτινοβολία με ακτίνες Α ή με 
ηλεκτρονική δέσμη (για παράδεημα ηλεκτρονικά μικροσκόπια), καθώς και συσκευών που 
έχουν σχεόιασθεί για ιατρικούς σκοπούς. 

Τε/νικέε παοστνούσεκ : 

1. Ο συντελεστής κέρδους Κ ορίζεται ως εξής: 

Κ = 1.7 χ Ι&ν^Ο, 

όπου Vείναι η ανώτατη ενέργεια των ηλεκτρονίων σε Μεν, και 

ζ> είναι το σννολ.ικό φορτίο σε Οου/οισσ που έχει επιταχυνθεί, αν η διάρκεια της παλμικής δέσμης του 
επιταχυντή είναι μικρότερη από ή ίση προς I μικροδευτερόλ.επτο. Αν η διάρκεια της παλμικής δέσμης 
του επιταχυντή είναι μεγαλ.ύτερη από ! μικροδευτερόλεπτο, τότε το ζ) είναι το μέγιστο φορτίο που 
επιταχύνεται σε ί μικροδευτερόλεπτο. 

Το Ο είναι ίσο με το ολοκλ.ήρωμα του ί ως προς το ι επί το μικρότερο από τους δύο χρόνους, δηλαδή 1 
μικροδευτερόλεπτο ή την διάρκεια σε χρόνο της παλμικής δέσμης 

(ζ) = \ϊάί), όπου ί είναι το ρεύμα της δέσμης σε αμπέρ και ι είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. 

2. Ανώτατη ισχύς είναι το γινόμενο του μεγίστου δυναμικού (σε βολ.τ) επί το μέγιστο ρεύμα δέσμης (σε 

αμπέρ). * 

3. Στις μηχανές που βασίζονται σε κοιλότητες επιταχύνσεως μικροκυμάτων, ο χρόνος διάρκειας της 
παλμικής δέσμης είναι το μικρότερο από τις δύο ποσότητες, δηλαδή I με ή τη διάρκεια του 
συμπιεσμένου πακέτου δέσμης που προκύπτει από έναν παλμό μικροκνματικού διαμορφωτή. 

4. Στις μηχανές που βασίζονται σε κοιλότητες επιτάχυνσης μικροκυμάτων το μέγιστο ρεύμα δέσμης 
ισούται με το μέσο ρεύμα κατά τη διάρκεια σε χρόνο ενός συμπιεσμένου πακέτου δέσμης. 
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3Α225 Μετατροπείς συχνότητας ή γεννήτριες, εκτός από τις συσκευές που καθορίζονται στο σημείο ΟΒΟΟΙ.β.13., 
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Πολυφασική έξοδο που μπορεί να αποδώσει ισχύ 40 \ν ή παραπάνω, 
β. Ικανότητα λειτουργίας στο φάσμα συχνοτήτων μεταξύ 600 και 2000 Ηζ, 
γ. Συνολική αρμονική παραμόρφωση καλύτερη (κάτω) από 10%, και 
δ. Έλεγχο συχνότητας καλύτερο (κάτω) από 0,1 %. 

Τεγνική ,ταοαινοηση : 

Οι κατά το σημείο 3Α225 μετατροπείς συχνότητας είναι γνωστοί και ως μεταλλάκτες ή ϊηνβτκη. 

3Α226 Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο ΟΒΟΟ1. 1 . 6 ., που 
έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. μπορούν να παράγουν συνεχώς, σε χρονική περίοδο 8 ωρών, 100 V ή παραπάνω, με ρεύμα εξόδου 500 Α 
ή παραπάνω και 

β. εμφανίζουν σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0 , 1 % σε χρονική περίοδο 8 ωρών. 

3Α227 Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο ΟΒΟΟ 1. 1 . 5 , που 
έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. μπορούν να παράγουν συνεχώς, σε χρονική περίοδο 8 ωρών, 20 ΙζΥ ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 1 Α ή 
παραπάνω, και 

β. εμφανίζουν σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0 , 1 % σε χρονική περίοδο 8 ωρών. 


3Α228 Συσκευές μεταγωγής ως εξής: 

α. Λυχνίες κρύας καθόδου, είτε γεμισμένες με αέριο είτε όχι, που λειτουργούν παρόμοια με διάκενο 
σπινθηρισμού και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Τρία ή περισσότερα ηλεκτρόδια, 

2. Ανώτατη ονομαστική τάση ανόδου 2,5 λν ή παραπάνω. 

3. Ανώτατη ονομαστική τιμή ρεύματος ανόδου ! 00 Α ή παραπάνω, και 

4. Χρόνο καθυστέρησης ανόδου 10 μικροδευτερόλεπτα ή λιγότερο. 

Σηυείωση : το σημείο 3Α228 περιλαμβάνει τις λυχνίες τύπου ΙσγΙτοη με αέριο και ψιγίΓοη με κενό. 

β. Διάκενα σπινθηρισμού με σκανδαλισμό που έχουν και τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά 

1. Χρόνο καθυστέρησης ανόδου 15 μικροδευτερόλεπτα ή λιγότερο, και 

2. Ονομαστική ανώτατη τιμή ρεύματος ανόδου 500 Α ή παραπάνω. 

γ. Βαθμιδωτά στοιχεία ή συναρμολογήσεις με ταχεία λειτουργία μεταγωγής που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ανώτατη ονομαστική τάση ανόδου παραπάνω από 2 Ιιν, 

2. Ανώτατη ονομαστική τιμή ρεύματος ανόδου 500 Α ή παραπάνω, και 

3. Χρόνο ενεργοποίησης 1 μικροδευτερολέπτου ή λιγότερο. 
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3Α229 Συσκευές εκπυρσοκρότησης και ισοδύναμες γεννήτριες παλμών υψηλού ρεύματος, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

α. Συσκευές πυροδότησης για εκρηκτικούς πυροκροτητές που έχουν σχεδιασθεί για να συνδέονται με 
πολλαπλούς ελεγχόμενους πυροκροτητές του σημείου 3 Α232. 

β. Βαθμιδωτές ηλεκτρικές παλμογεννήτριες (ρυ!$ετ$) που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Έχουν σχεδιασθεί για να είναι φορητές, κινητές ή ανθεκτικές. 

2. Είναι τοποθετημένες μέσα σε περίβλημα στο οποίο δεν μπορεί να μπει σκόνη. 

3. Μπορούν να αποδώσουν την ενέργεια τους σε λιγότερο από ! 5 μικροδευτερόλεπτα. 

4. Έχουν ρεύμα εξόδου μεγαλύτερο από ! 00 Α. 

5. Έχουν χρόνο ανύψωσης λιγότερο από 10 μικροδευτερόλεπτα όταν συνδέονται με φορτία μικρότερα 
από 40 Ώ. 

6 . Καμία από τις διαστάσεις τους δεν είναι μεγαλύτερη από 254 πυη, 

7. Το βάρος τους είναι μικρότερο από 25 και 

8 . Οι προδιαγραφές τους είναι για χρήση σε εκτεταμένο φάσμα θερμοκρασιών 223 Κ 
(-50 ο Ο) έως 373 Κ (100°Ο) ή για αεροδιαστημικές εφαρμογές. 

Σημείωση : Το σημείο 3Α229.β. περιλαμβάνει και συσκευές με λυχνίες εκκενώσεως ξένου. 

Τεχνική παρατήρηση : 

Στο σημείο 3Α229.β.5 ως χρόνος ανύψωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από το 10% μέχρι το 90% του ύψους του 
ρεύματος όταν η συσκευή συνδέεται με φορτίο αντίστασης/. 

3Α230 Παλμογεννήτριες υψηλής ταχύτητας με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Τάση εξόδου ανώτερη από 6 V όταν συνδέονται με φορτίο αντίστασης μικρότερο από 55 Ω, και 
β. Χρόνο μετάβασης παλμού κάτω από 500 πικο-δευτερόλεπτα. 

Τεχνική παοατήοησ»: 

Στο σημείο 3Α230, "ο χρόνος μετάβασης του παλμού" ορίζεται σαν το χρονικό διάστημα μεταξύ του 10% και του 
90% του πλάτους της τάσης. 

3Α231 Συστήματα παραγωγής νετρονίων, συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων, με τα δύο ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Έχουν σχεδιασθεί για λειτουργία χωρίς εξωτερικό σύστημα κενού, 

β. Χρησιμοποιούν ηλεκτροστατική επιτάχυνση ώστε να προκαλέσουν πυρηνική αντίδραση τριτίου- 
δευτερίου. 


3Α232 Πυροκροτητές και συστήματα έναυσης πολλαπλών σημείων ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

α. Εκρηκτικοί πυροκροτητές που λειτουργούν ηλεκτρικά, ως εξής: 

1. Εκρηγνυόμενη γέφυρα (εχρ!οόίη§ όπό§ε - ΕΒ). 

2. Σύρμα εκρηγνυόμενης γέφυρας (βχρΙο<ϋπ§ 6π<3§& τνίεβ - ΕΒύ/). 

3. Κολαφιστήρας (είαρρετ). 

4. Συστήματα έναυσης εκρηγνυόμενου μεταλλικού φύλλου (εχρ1οόίη§ ίοίΐ ίηίίίαΙοΓϊ - ΕΕΙ). 

β. Συστήματα που χρησιμοποιούν απλούς ή πολλαπλούς πυροκροτητές και έχουν σχεδιασθεί για να 

προκαλούν σχεδόν ταυτόχρονα την έναυση μιας εκρηκτικής επιφάνειας εμβαδού πάνω από 5.000 πιπι 
από ένα μόνο σήμα πυροδότησης με χρόνο έναυσης όπως εκτείνεται στην επιφάνεια λιγότερο από 2,5 
μικροδευτερόλεπτα. 
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3Α232 συνέχεια 

Σηυείωπ ν: Το σημείο 3Α232 δεν θέτει υπό έλεγχο πυροκροτητές που χρησιμοποιούν μόνο πρωτογενείς 

εκρηκτικές ύλες, όπως τον αζωτούχο μόλυβδο. 

Γε·/νικΐ! παρατήρηση: 

Οι πυροκροτητές τους οποίους αφορά το σημείο 3Α232 χρησιμοποιούν όλοι ένα μικρό ηλεκτρικό αγωγό (γέφυρα 
σύρμα γέφυρας ή μεταλΟ.ικό φύλλο) που εξατμίζεται εκρηκτικά όταν ένας ταχύς ηλεκτρικός παλμός υψηλού 
ρεύματος περνάει μέσα του. Στους τύπους πυροκροτητών χωρίς κολ.αφιστήρα ο αγωγός που εκρήγνυται αρχίζει 
μία χημική πυροδότηση σε ένα εξαιρετικά εκρηκτικό υλικό με το οποίο είναι σε επαφή όπως π.χ. το ΡΕΤΝ 
(ΡεηιαεεγίΗείΙοΙίείΓαηίίΓαιε). Σε πυροκροτητές τύπου κολαφιστήρα (είαρρεε) η εκρηκτική εξάτμιση του 
ηλεκτρικού αγωγού σπρώχνει ένα έλασμα ή κολ.αφιστήρα διαμέσου ενός διάκενου και η πρόσκρουσή του πάνω 
σε ένα εκρηκτικό υλ.ικό αρχίζει μία χημική πυροδότηση. Σε μερικά προϊόντα ο κολ.αφιστήρας ωθείται από 
μαγνητική δύναμη. Ο όρος πυροκροτητής με εκρηγνυόμενο μεταλλ,ικό φύλλο μπορεί να αναφέρεται είτε σε 
πυροκροτητή τύπου εχρίοάίης όηάξο είτε σε πυροκροτητή τύπου είαρρεε. Επίσης η λέξη ΐηίΐίαίοε 
χρησιμοποιείται μερικές φορές αντί της λέξεως άειοηαιοε (πυροκροτητής). 

3Α233 Φασματογράφοι μάζας εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 0Β002.ζ., που μπορούν να μετρήσουν 
ιόντα μεγέθους 230 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και οι οποίοι έχουν διακριτική ικανότητα 
καλύτερη από 2 μέρη στα 230, ως εξής, καθώς επίσης και πηγές ιόντων για τους φασματογράφους αυτούς: 

α. Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ΙΘΡ/Μδ). 

β. Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια (ΟϋΜ8). 

ν. Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (ΤΙΜ5), 

δ. Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με 
επίστρωση, ή κάλυψη από, υλικά που αντέχουν στο υΡ 6 · 

ε. Φασματογράφοι μάζας δέσμης μορίων, με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη από, ανοξείδωτο χάλυβα ή 
μολυβδαίνιο και εξοπλισμοί με ψυχρή παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε θερμοκρασία 193 Κ (-80 ε <2) 
ή χαμηλότερη, ή 

2. Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη από υλικά που αντέχουν στο υΡ 6 . 

στ. Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιόντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιασθεί για 
ακτινίδες ή φθοριούχες ακτινίδες. 


3Β Εξοπλισμός για δοκιμές, επιθεωρήσεις και παραγωγή 

3Β001 Εξοπλισμός για παραγωγή συσκευών με ημιαγωγούς, ή υλικών ημιαγωγών, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα 
δομικά στοιχεία και εξαρτήματα για το σκοπό αυτό: 

α. Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα και ο οποίος έχει σχεδιασθεί για επιταξιακή 
ανάπτυξη, ως εξής: 

!. Εξοπλισμός που μπορεί να παράγει στρώμα ομοιογενούς πάχους με διαφορά λιγότερη από ± 2,5% σε 
απόσταση 75 πιπι ή παραπάνω. 

2. Αντιδραστήρες για χημική εναπόθεση ατμών οργανικών μεταλλικών ενώσεων (ΜΟΟνϋ), που 

— έχουν ειδικά σχεδιασθεί για την παραγωγή κρυστάλλων από σύνθετους ημιαγωγούς μέσω της 

χημικής αντίδρασης μεταξύ υλικών που καθορίζονται στα σημεία 3Γ003 ή 3Γ004. 

3. Εξοπλισμός επιταξιακής ανάπτυξης μέσω μοριακής δέσμης ο οποίος χρησιμοποιεί αέριες ή στερεές 
πηγές. 
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3Β001 συνέχεια 

β. Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα, έχει σχεδιασθεί για εμφύτευση ιόντων και έχει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Ενέργεια δέσμης (τάση επιτάχυνσης) ανώτερη από 1 Μεν. 

2. Ειδικό σχεδίασμά και βελτιστοποίηση για να λειτουργεί με ενέργεια δέσμης (τάση επιτάχυνσης) 
λιγότερη από 2 Κον. 

3. Δυνατότητα απ'ευθείας εγγραφής, ή 

4. Ικανότητα να εμφυτεύσει οξυγόνο υψηλής ενέργειας πάνω σε ένα θερμαινόμενο "επίστρωμα" 
ημιαγωγού. 

γ. Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα για ξερή χάραξη μέσω ανισοτροπικού 
πλάσματος, ως εξής: 

1. Εξοπλισμός με λειτουργία από κασέτα προς κασέτα και κλείδωμα φορτίου, και που έχει οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα: 

α. Μαγνητικό περιορισμό, η 

β. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου (εΐεοίτοη ογείοιτοη τετοηαηοε - ΕΟΚ.). 

2. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό που καθορίζεται στο σημείο 3Β001 .ε. και έχει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Μαγνητικό περιορισμό, ή 

0. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου (Ε(2Κ). 

δ. Εξοπλισμός που ελέγχεται με ενταμιευμένο πρόγραμμα για χημική εναπόθεση με εξάτμιση (<ΐνθ) και με 
την ενίσχυση πλάσματος, ως εξής: 

1. Εξοπλισμός με λειτουργία από κασέτα προς κασέτα και κλείδωμα φορτίου και ο οποίος έχει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Μαγνητικό περιορισμό, ή 

β. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου (ΕΟΚ.). 

2. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό που καθορίζεται στο σημείο 3 Β001 .ε. και έχει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Μαγνητικό περιορισμό, ή 

β. Συντονισμό ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου (ΕΟΚ). 

ε. Κεντρικά συστήματα χειρισμού πλακιδίων (ννβΓετ), πολλαπλών θαλάμων,αυτόματης φόρτωσης και 
ελεγχόμενα με ενταμιευμένο πρόγραμμα, τα οποία έχουν όλα τα ακόλουθα : 

1. Διεπαφές για είσοδο και έξοδο πλακιδίων, στις οποίες μπορούν να συνδεθούν περισσότερα από δύο 
τμήματα εξοπλισμού επεξεργασίας ημιαγωγών, και 

2. Είναι σχεδιασμένα για να αποτελόσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε περιβάλλον κενού για 
σειριακή επεξεργασία πολλαπλών πλακιδίων. 

Σπιιείωση: Στο σημείο 3Β00Ι.Ε. δεν ελέγχονται τα αυτόματα ρομποτικά συστήματα χειρισμού πλακιδίων 
τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργούν σε περιβάλλον κενού. 

στ. Εξοπλισμός λιθογραφίας ελεγχόμενος με ενταμιευμένο πρόγραμμα, ως εξής: 

I. Εξοπλισμός ευθυγράμμισης και έκθεσης $ιερ αηά τερεαί (με άμεσο βήμα πάνω στο πλακίδιο) ή $ίερ 
αηά $εαη (με σάρωση) για την επεξεργασία πλακιδίων με τη χρήση φωτο-οπτικών μεθόδων ή 
μεθόδων ακτινών X, ο οποίος έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. Μήκος κύματος φωτεινής πηγής βραχύτερο από 350 πιπ, ή 
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3Β001 στ. 1 συνέχεια 

β. Ικανότητα να συνθέτει σχήματα με ελάχιστο διαχωρίσιμο μέγεθος γνωρίσματος 0,5 μπι ή 
μικρότερο. 

Τεγνική παρατήρηση 

Το "ελάχιστο διαχωρίσιμο μέγεθος γνωρίσματος" υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

(μήκος κύματος της φωτεινής πηγής έκθεσης σε μιη) χ (συντελεστής λ) 

ΜΚΓ =. .. .—- 1 -----——-— 

αριθμητικό διάφραγμα 

όπου ο συντε/χατής Κ ισούται προς 0 .7 

ΜΚΓ = ελ.άχιστο διαχωρίσιμο μέγεθος γνωρίσματος 

2. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για την παραγωγή μασκών ή για επεξεργασία συσκευών 
ημιαγωγών με τη χρήση εκτρεπόμενης εστιασμένης δέσμης ηλεκτρονίων, δέσμης ιόντων ή δέσμης 
"λέιζερ”, που έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. Εστιακό μέγεθος μικρότερο από 0,2 μιυ, 

β. Είναι ικανός να παράγει σχήμα με χαρακτηριστικό μέγεθος κάτω από I μιη, ή 
γ. Ακρίβεια επικάλυψης καλύτερη από = 0,20 μηι (3 5 ΐ§τηπ). 

ζ. Μάσκες ή ιυιϊοΐεε που έχουν σχεδιαστεί για ολοκληρωμένα κυκλώματα που καθορίζονται στο σημείο 
3Α001. 

η. Μάσκες με πολλαπλά στρώματα που περιλαμβάνουν στρώμα ολίσθησης φάσης. 


3Β002 Εξοπλισμός δοκιμών ελεγχόμενος με ενταμιευμένο πρόγραμμα, που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να 

δοκιμάζονται τελειωμένες ή ημιτελείς συσκευές ημιαγωγών, ως εξής, και δομικά στοιχεία και εξαρτήματα 
που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για τον εξοπλισμό αυτό : 

α. Για να δοκιμάζονται οι παράμετροι 5 συσκευών τρανζίστορ σε συχνότητες πάνω από 31 ΟΗζ. 

β. Για να δοκιμάζονται ολοκληρωμένα κυκλώματα ικανά να εκτελούν λειτουργικές δοκιμές (πίνακας 
αλήθειας) με "ρυθμό σχημάτων" πάνω από 333 ΜΗζ. 

Σιιυείωσυ: Στο σημείο 3Β002.β. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός δοκιμών που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να 
δοκιμάζονται: 

1. "Ηλεκτρονικά συγκροτήματα" ή μία τάξη "ηλεκτρονικών συγκροτημάτων” για ιδιωτικές ή 
ψυχαγωγικές εφαρμογές. 

2. Μη ελεγμένα ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία, "ηλεκτρονικά συγκροτήματα" ή 
ολοκλρρωμέ'α κυκλ,ώματα. 

Τεννικό παρατήρηση: 

Για τους σκοπούς αυτού του σημείου, ο "ρυθμός σχημάτων" ορίζεται ως η ανώτατη συχνότητα ψηφιακής 
λειτουργίας του δοκιμαστήρα. Ισοδυναμεί επομένως με το μέγιστο ρυθμό δεδομένων που μπορεί να παρέχει 
ο δοκιμαστήρας όταν λειτουργεί χωρίς πολυπλεξία. Αναφέρεται και ως ταχύτητα δοκιμής, με ανώτατη 
ψηφιακή συχνότητα ή μέγιστη ψηφιακή ταχύτητα 

γ. Γ ια την δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροκυμάτων προσδιοριζόμενων στο 3 Α001 ,β.2. 
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30 Υλικά 


.3€001 Ετερο-επιταςιακά υλικά, που αποτελούνται από "υπόστρωμα" πάνω στο οποίο έχουν αποτεθεί επιταςιακά 
ανεπτυγμένα πολλαπλά στρώματα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα Ολικά: 
α. Πυρίτιο, 
β. Γερμάνιο, ή 

γ. Σύνθετες ενώσεις γαλλίου ή ινόίου με στοιχεία του πίνακα 1Ι1/ν. 

Τεχνικά παρατήρηση; 

Οι σύνθετες ενώσεις του πίνακα ΙΗ/Υ είναι πολ.υκρυσταλλ.ικά ή δυαδικά ή σύνθετα μονοκροστοάΜκά 
προϊόντα που περιλαμβάνουν στοιχεία των ομάδων ΠΙΑ και ΥΑ του περιοδικού πίνακα τοο Μεντελέ/ιεφ 
(π.χ. αρσενικούχο γάλλιο, αρσενικούχο γάλΐιο-αργίλιο. φωσφορούχο ίνδιο). 

30002 Φωτοανθεκτικά υλικά, ως εξής, καθώς και "υποστρώματα” που έχουν επίστρωση ελεγμένων 
φωτοανθεκτικών ουσιών: 

α. Θετικά φωτοανθεκτικά υλικά για λιθογραφικές εργασίες με ημιαγωγούς, ειδικώς ρυθμισμένα 
(αριστοποιημένα) για χρήση σε μήκη κύματος κάτω από 350 η γτι. 

β. Πόσης φύσεως φωτοανθεκτικά υλικά για χρήση με δέσμες ηλεκτρονίων ή ιόντων που έχουν ευαισθησία 
0,01 μιετοοουίοΓηό/ΓΠΓΠ' ή καλύτερη. 

γ. Πάσης φύσεως φωτοανθεκτικά υλικά για χρήση με ακτίνες X, με ευαισθησία 2,5 Γπλ/τηιη' ή καλύτερη. 

δ. Πάσης φύσεως φωτοανθεκτικά υλικά αριστοποιημένα για τεχνολογίες απεικόνισης επιφανειών, 
συμπεριλαμβανομένων των πυριτικοποιημένων φωτοανθεκτικών υλικών. 

Τεγνικύ παοατύοιισιι: 

Οι τεχνικές μέθοδοι πυριτικσποίησης ορίζονται ως οι διαδικασίες που περιλ.αμβάνουν οξείδωση της 
επιφάνειας του φωτοανθεκτικού υλικού ώστε να ενισχυθεί η απόδοσή του τόσο για υγρή όσο και για ξηρά 
εμφάνισιγ 

30003 Ενώσεις οργανικού με ανόργανο στοιχείο ως εξής : 

α, Οργανομεταλλικές ενώσεις αργιλίου, γαλλίου ή ινδίου που έχουν καθαρότητα (με βάση το μέταλλο) 
καλύτερη από 99,999%. 

β. Οργανικές ενώσεις αρσενικού, αντιμονίου και φωσφόρου που έχουν καθαρότητα (με βάση το ανόργανο 
στοιχείο) καλύτερη από 99,999%. 

Σπαείωσν ; Στο σημείο 3Γ003 ελέγχονται μόνο οι ενώσεις των οποίων το μεταλλικό, μερικώς μεταλλικό ή μη 
μεταλλικό στοιχείο συνδέεται άμεσα με άνθρακα στο οργανικό τμήμα του μορίου. 

30004 Υδρίδια φωσφόρου, αρσενικού ή αντιμονίου που έχουν καθαρότητα καλύτερη από 99,999%, ακόμη και αν 
έχουν διαλυθεί σε αδρανή αέρια ή υδρογόνο. 

Σσιιείωσττ Στο σημείο 3Γ004 δεν ελέγχονται υδρίδια που περιέχουν γραμμομοριακό ποσοστό 20% και άνω 
αδρανή αέρια ή υδρογόνο. 
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3ϋ Λογισμικό 

30001 "Λογισμικό" -ίου έχει ειδικά σχεδιασθεί για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή” εξοπλισμού που καθορίζεται στα 
σημεία.ΙΑΟΟΙ.β. έως 3Α002.ζ. ή 3Β. 

30002 "Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί για τη "χρήση" εξοπλισμού που ελέγχεται από "ενταμιευμένο 
πρόγραμμα" όπως αναοέρεται στο σημείο 3Β. 

30003 "Λογισμικό" για σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού (ΟΑϋ) συσκευών ημιαγωγών ή ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων που έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Κανόνες σχεδιασμού ή κανόνες επαλήθευσης κυκλωμάτων, 
β. Προσομοίωση των κυκλωμάτων όπως αυτά εμφανίζονται στην πράξη, ή 
γ. Προσομοιωτές λιθογραφικής επεξεργασίας προκειμένου για σχεδίασμά, 

Τεννική παρατήρηση: 

Ένας προσομοιωτής λιθογραφικής επεξεργασίας είναι ένα πακέτο "λογισμικού" που χρησιμοποιείται στη 
φάση σχεδιασμού έτσι ώστε να καθορίζονται τα στάδια λιθογραφικής επεξεργασίας, χάραξης και 
εναπόθεσης προκειμένου τα σχήματα μάσκας να μεταφράζονται σε επί μέρους τοπογραφικά σχήματα με 
αγωγούς, διηλεκτρικά ή ολικό ημιαγωγών. 

Σπιιείωση 1: Στο σημείο 3Α003 δεν ελέγχεται το "λογισμικό" ποο έχει ειδικά σχεδιασθεί για σχηματική είσοδο, 
λογική προσομοίωση, τοποθέτηση και δρομολόγηση, επαλήθευση της φυσικής διαμόρφωσης ή για 
τη δημιουργία μαγνητοταινίας με την γεννήτρια σχημάτων. 

Σιιυείωσιι:2 Οι βιβλιοθήκες, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή σύναψή δεδομένα για το σχεδίασμά συσκευών 
ημιαγωγών ή ολοκληρωμένων κυκλ.ωμάτων θεωρούνται σαν "τεχνολογία". 

3010! "Λογισμικό” που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για τη "χρήση" εξοπλισμού που ορίζεται στο σημείο 
3Α101.β. 

3Ε Τεχνολογία 

3Ε001 "Τεχνολογία” σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή" εξοπλισμού 
ή υλικών που καθορίζονται στα σημεία 3 Α, 3Β ή 3Γ. 

Σπιιείωση: Στο σημείο 3Ε001 δεν ελέγχεται η "τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή": 

α Τρανζίστορ μικροκυμάτων που λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 3 / ΟΗζ. 
β. Ολοκληρωμένων κυκλ.ωμάτων προδιαγραφόμενων στα σημεία 3.4001.α 3. έως 3Α001 .α 12., 
και που έχουν όλ.α τα ακόλουθα: 

1. Χρησιμοποιούν "τεχνολογία ” ενός μτη ή παραπάνω, και 

2. Δεν περιλαμβάνουν δομές με πολλαπλά στρώματα 
Τετνικό παοατήοηση: 

Ο όρος "δομές με πολλαπλά στρώματα" στη σημείωση β.2. του σημείου 3Ε001 δεν 
περιλ,αμβάνει συσκευές που περιλαμβάνουν το πολύ δύο μεταλλικά στρώματα και δύο 
στρώματα πολυπνριτίου. 
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£002 Άλλη "τεχνολογία" για την "ανάπτυξη” ή "παραγωγή": 

α. Μικροηλεκτρονικών συσκευών κενού. 

β. Ετερο-δομικών συσκευών ημιαγωγών, όπως τρανζίστορ με υψηλή κινητικότητα (ΗΕΜΤ), 

ετεροδι,πολικών τρανζίστορ (ΗΒΤ), συσκευών κβαντικού πηγαδιού και υπέρ πλέγματος (χυρετ Ιαπίεε 
όενίεεδ). 

γ. "Υπερανώγιμων” ηλεκτρονικών συσκευών. 

δ. Υποστρωμάτων υμενίων αδάμαντος για ηλεκτρονικά δομοστοιχεία. 

ε. Υποστρωμάτων πυριτίου επί μονωτικού (501) για ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπου το μονωτικό υλικό 
είναι διοξείδιο του πυριτίου. 

στ. Υποστρωμάτων καρβιδίου του πυριτίου για ηλεκτρονικά δομοστοιχεία. 

ζ. "Τεχνολογία” σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας, άλλη από την προσδιοριζόμενη στο 
3Ε00!, για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή μικροκυκλωμάτων μικροεπεξεργαστών”, "μικροκυκλωμάτων 
μικροϋπολογιστών" και μικροκυκλωμάτων μικροσυσκευών ελέγχου με "σύνθετη θεωρητική επίδοση" 
(ΟΤΡ) 530.000.000 θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο (530 Μΐροε) και άνω και αριθμητική λογική 
μονάδα με εύρος προσπέλασης 32 όϊι και άνω. 

Σηιιείωση· Η τ.ερί μη ελέγχου σημείωσ>/ του 3Ε001 ιοχύει και για το 3Ε00 2. ζ. 

3Ε101 “Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για τη "χρήση" εξοπλισμού ή 

"λογισμικού” που καθορίζεται στα σημεία 3Α00Ι.Ο.1 ή 2,3Α101 ή 3Δ101, 

3ΕΙ02 "Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη" λογισμικού που 
καθορίζεται στο σημείο 3Δ101. 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για τη "χρήση" εξοπλισμού που 
καθορίζεται στα σημεία 3 Α001.ε.2, 3Α001.ε.3., 3Α201, 3Α225 έως3Α233. 


3Ε20Ι 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 


Σηαείωσπ 1: 


Σ*η;είω<τη 2: 


Σηαείωση 3: 


Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. συναφής εξοπλισμός και "λογισμικό" το οποίο εκιελ,είλειτουργίες 
τηλεπικοινωνιών ή τοπικού δικτύου (δίκτυο (.4Ν) θα πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα επίσι/ς με 
τα χαρακτηριστικά απόδοσης της κατηγορίας 5. Μέρος 1 (Τ'ηλεπικοινωνίες). 

Οι μονάδες ελ.ίγχου που διααυνδέουν απ'ευθείας τους διαδρόμους ή τους διαύλους των 
μανάδων κεντρικής επεξεργασίας, οι μονάδες ελ.έγχου της "κυρίως μνήμης" ή των δίσκων δεν 
θεωρούνται σαν εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών όπως περιγράφεται στην κατηγορία δ. Μέρος Ιο 
(Τηλεπικοινωνίες). 

ΣΗΜ.: Οσον αφορά τη διαβάθμιση ελ.έγχου του "λογισμικού” που έχει ειδικά 

σχεδιααθεί για μεταγωγή πακέτων βλέπε την κατηγορία 5Δ001. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συναφής εξοπλισμός και "λογισμικό ” που εκτελεί λειτουργίες 
κρυπτογράφησης, κρυπτανάλ.υσης. ασφάλειας πολλαπλών βαθμιδών που μπορεί να 
επιβεβαιωθεί, ή απομόνωσης χρηστών που επίσηςμπρρεί να βεβαιωθεί, ή που περιορίζουν την 
ηλχκτρομαγνητικ)} συμβατότητα, πρέπει επίσης να ελεγχθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
απόδοσης τι/ς κατηγορίας 5. Μέρος 2 ("Ασφάλεια πληροφοριών”). 


4Α Συστήματα, Εξοπλισμός και Δομικά στοιχεία 


4Α001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός, ως εξής καθόις και "ηλεκτρονικά συγκροτήματα" και ειδικά 

σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τα συστήματα αυτά: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 4Α10Ι. 

α. Που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 228 Κ (-45°€) ή πάνω από 358 Κ. 

(δ^Ο), 

Σημείωση: Το σημείο 4ΛΟΟΙ.α. 1 δεν αφορά τους υπολογιστές που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για 

αυτοκινητικές ή σιδηροδρομικές πολιτικές εφαρμογές. 

2. Που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία να αντέχουν στην ακτινοβολία που μπορεί να ξεπεράσει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α. Συνολική δόση 5 χ ΗΡ Οχ (πυρίτιο), 

β. Απότομη αλλαγή του ρυθμού ακτινοβολίας 5 χ 10^ Ογ (πυρίτιο)/^, ή 
γ. Απότομη αλλαγή από ένα και μόνο γεγονός 1 χ 10'^ Λάθη/Τ>ϊ£/ημέρα. 

β. Που έχουν χαρακτηριστικά ή εκτελούν λειτουργίες πάνω από τα όρια της κατηγορίας 5, Μέρος 2 ("Ασφάλεια 
πληροφοριών"). 

Σημείωση: Στο σημείο -ΙΑΟΟΙ.β. δεν ελέγχονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο συναφής εξοπλισμός όταν 
συνοδεύουν το χρήστη τους για την προσωπική του χρήση. 

4Α002 "Υβριδικοί υπολογιστές” ως εξής, και "ηλεκτρονικά συγκροτήματα” και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία αυτών : 

ΣΗΜ.; ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 4Α102. 


α. Που περιέχουν "ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές" όπως καθορίζονται στο σημείο 4Α003. 
β. Που περιέχουν μετατροπείς αναλογικού προς ψηφιακό σήμα και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. 32 ή περισσότερους διαύλους, και 

2. Διακριτική ικανότητα 14 όίΐ (συν το δυαδικό ψηφίο για το πρόσημο) ή παραπάνω, με ταχύτητα 
μετατροπής 200.000 μετατροπές'ε ή και άνω. 
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4Α003 


"Ψηφιακοί υπολογιστές", "ηλεκτρονικά συγκροτήματα" και συναφής εξοπλισμός γι'αυτούς, ως εξής, καθώς επίσης 
και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία γι’αυτά: 

Σηιιείο»τη I : Το σημείο 4.4003 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α. Ανυσματικούς επεξεργαστές (νσεΐοτ ρεοεεχεοπ). 

β. Πολυεπεςεργαστες (ατταν ρτοεαζοτί). 

7 - Επεξεργαστές ψηφιακού σήματος, 

δ. Λογικούς επεξεργαστές, 

ε. Εξοπλισμό σχεδιασμένο για "βελτίωση εικόνων", 

στ. Εξοπλ,ισμό σχεδιασμένο για "επεξεργασία σημάτων”. 

Σιιυείωσσ 7 : Η διαβάθμιση ελέγχου των ”ψηφιακών υπολογιστών” κα: του συναφούς εξοπλισμού που 

περιγράφεται στο σημεία 4.4003 καθορίζεται από η/ διαβάΟμισι / ελέγχου άλλου εξοπλισμού 
συστημάτων υπό τον όρο ότι: 

α. Οι "ψηφιακοί υπολογιστές" ή ο συναφής εξοπλισμός είναι απολύτως απαραίτητοι για την 
λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού ή των λοιπών συστημάτων, 

β. Οι "ψηφιακοί υπολογιστές" ή ο συναφής εξοπλισμός δεν αποτελ.ούν "βασικό στοιχείο" γοο 
έτερου εξοπλ.ισμού ή συστιγμάτων, και 

ΣΗΜ. I: Η διαβάθμιση ελέγχου εξοπλισμού για "επεξεργασία σημάτων” ή 

"βελτίωσιγ εικόνων " που έχει ειδικά σχεόιασθεί για έτερο εξοπλισμό με 
λειτουργίες που περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για τον έτερο 
εξοπλισμό, καθορίζεται από τη διαβόθμισΐ) ελέγχου του έτερου 
εξοπλισμού ακόμη κι αν υπερβαίνει το κριτήριο του "βασικού 
στοιχείου”. 

Σ ΗΜ. 2: Για διαβάθμιση ελέγχου των "ψηφιακών υπολογιστών” ή συναφούς 

εξοπλισμού για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών βλέπε την κατηγορία 5. 
Μέρος 1 (Τήλεπικοινωνίες}. 

γ. Η “τεχνολογία" για τους "ψηφιακούς υπολογιστές" και το συναφή εξοπλισμό καθορίζεται 
στο σημείο 4Ε. 

α. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για "ανοχή λαθών". 

Σσυείιυσν: Για τους σκοπούς του σημείου 4Α003.α.. "οι ψηφιακοί υπολογιστές" και ο συναφής 

εξοπλισμός δεν θεωρούνται ότι έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να παρέχουν "ανοχή 
λαθών" αν χρησιμοποιούν οιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Αλγόριθμους αναγνώρισης ή διόρθωσης λαθών που λειτουργούν στην "κύρια 
μνήμη". 

2. Τη διασύνδεση δύο "ψηφιακών υπολογιστών” έτσι ώστε, εάν σημειωθεί βλάβη στην 
ενεργό κεντρική μονάδα επεξεργασίας, να μπορεί να σννεχισθεί >; λειτουργία του 
συστήματος από μία δεύτερη κεντρική μονάδα επεξεργασίας που παρακολουθεί τις 
λειτουργίες της πρώτι;ς αλλά δει» είναι ενεργά συνδεόεμένη. 

3 Τη διασύνδεση δύο κεντρικών μονάδων επεξεργασίας με διαύλους δεδομένων, ή με 
τη χρήση κοινής μνήμης, ώστε να επιτρέπουν σε μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
να εκτελεί άλλες εργασίες μέχρις ότου σημειωθεί βλάβη στη δεύτερη κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας οπότε η πρώτη κεντρική μονάδα επεξεργασίας αναλαμβάνει 
να λειτουργεί έτσι ώστε να σννεχισθεί η λειτουργία του συστήματος, ή 
4. Το συγχρονισμό δύο κεντρικών μονάδων επεξεργασίας μέσω "λογισμικού” έτσι 

ώστε η μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας να αναγνωρίζει πότε στην άλλη κεντρική 
μονάδα σημειώνεται βλάβη και να αναλ,αμβάνει τις λειτουργίες της μονάδας που 
έχει σταματήσει να λειτουργεί. 

β. "Ψηφιακοί υπολογιστές” που έχουν μια "σύνθεση θεωρητική απόδοση” (εοιτιροείΙΡ ιΙιεοτεΕίοαί ρετίοπτιαπεε 

-“ΟΤΡ") πάνω από 6.500 εκατομμύρια θεωρητικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο (Μιορε). 
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4Α003 


4Α004 


4Α101 


4Α102 


συνέχεια 

γ. “Ηλεκτρονικά συγκροτήματα” του έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να ενισχύουν την απόδοση 
με την συγκέντρωση "υπολογιστικών στοιχείων" ΓΟΕ") ούτως ώστε η "σύνθετη θεωρητική απόδοση" 
("ΟΤΡ") του συγκροτήματος να υπερβαίνει το τεθέν στο σημείο 4Α003.β. όριο. 

Σηαείτοση /: Το σι/μείο 4Α003.γ., αφορά μόνον "ηλεκτρονικά συγκροτήματα" και προγραμματιζόμενες 

διασυνδέσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο του σημείου 4Α003.β„ όταν αποστέλδονται σαν 
μη ενσωματωμένα "ηλεκτρονικά συγκροτήματα “. Το σημείο αυτό δεν αφορά τα 
",ηλεκτρονικά συγκροτήματα" που περιορίζονται εγγενώς ως εκ της φύσεως της σχεδίασης 
τους να χρησιμοποιούνται σαν συναφής εξοπλ,ισμός όπως αναφέρεται στα σημεία 4Α003.ό.ή 
4Α003 ε. 

Σιιυείωσπ 2: Στο σημείο 4Α003.γ. δεν ελέγχονται τα ” ηλ.εκτρονικά συγκροτήματα" που έχουν ειδικά 

σχεόιασθεί για ένα προϊόν ή οικογένεια προϊόντων για τα οποία η μέγιστη όιάρθρωω] δεν 
υπερβαίνει το όριο του σημείου 4Α003.β.. 

δ. Επιταχυντές γραφικών παραστάσεων ή συνεπεξεργάστες γραφικών παραστάσεων, υπερβαίνοντες την. 
"τρισδιάστατη διανυσματική ταχύτητα" των 3.000.000. 

ε. Εξοπλισμός που επιτελεί μετατροπές αναλογικών σημάτων προς ψηφιακά υπερβαίνοντας τα όρια του 
σημείου 3ΑΟΟΙ.α.5. 

στ. Δεν χρησιμοποιείται. 

ζ. Ειδικώς σχεδιασμένος εξοπλισμός που εξασφαλίζει την εξωτερική διασύνδεση “ψηφιακών υπολογιστών” ή 
συναφής εξοπλισμός που επιτρέπει την επικοινωνία με ταχύτητες μεταβίβασης δεδομένων υπερβαίνουσες τα 
80 Μ&>τ«$/$. 

Σημείωση: Στο σι/μείο 4Λ003.ζ δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός εσωτερικής διασύνδεσης· (π.χ. βασική 

πλακάτα, ζυγοί), ο εξοπλισμός παθητικής διασύνδεσης, οι «ελεγκτές πρόσβασης δικτύου» ή οι 
«ελεγκτές όιαύλ.ων επικοινωνίας». 


Υπολογιστές ως ακολούθως, και ειδικά σχεδιασμένος συναφής εξοπλισμός, “ηλεκτρονικά συγκροτήματα" και 
δομικά στοιχεία αυτών : 

α. "Υπολογιστές συστολικής συστοιχίας", 

β. "Νευρωνικοί υπολογιστές", 

γ. "Οπτικοί υπολογιστές”. 


Αναλογικοί υπολογιστές, “ψηφιακοί υπολογιστές” ή ψηφιακοί διαφορικοί αναλυτές διαφορετικοί από εκείνους του 
σημείου 4Α001 .α. 1που είναι ανθεκτικοί και έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται σε οχήματα 
εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή σε πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 


“Υβριδικοί υπολογιστές” που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την εκπόνηση μοντέλων, τη διενέργεια προσομοίωσης ή 
τη σχεδιαστική ενσωμάτωση οχημάτων εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή 
πυραυλοβολίδων που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 

Σημείωση ; Ο έλεγχος ισχύει μόνο για τον εξοπλισμό που παρέχεται μαζί με το λογισμικό το οποίο καθορίζεται 

στο σημείο 73103 ή 93103. 
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4Β 

40 

4Γλ 

40001 

40002 

40004 


4Ε 

4 £00) 


Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 


Ουδείς. 

Υλικά 


Ουδείς. 

Λογισμικό 

Σηυεί ωπν: Η διαβάβμιση ελέγχου τον "λογισμικού" για π;ν "ανάπτυξη". "παραγωγή" ή "χρή<πι"ίζοπλ.ιομού .του 

περιγράψεται σε άλλες κατψγορίες περιέχεται στι/ν αντίστοιχη κατηγορία. Η όιαβάΰμιση ελέγχου του 
"λογισμικού" για εξοπλισμό που περιγράψεται στην παρούσα κατηγορία αναφέρεται εόώ. 

"Λογισιιικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί τ') τροποποιηθεί για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" εξοπλισμού ή 
"λογισμικού" που καθορίζονται στα σημεία 4Α001 έως 4Α004, ή 4Δ. 

"Λογισμικό” που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να λειτουργεί με “τεχνολογία" που καθορίζεται στο 
σημείο 4Ε. 

Ιδιαίτερο "λογισμικό”, ως εξής: 

α. "Λογισμικό" λειτουργικών συστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης "λογισμικού” και συμβολομεταφραστές που 
έχουν ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό επεξεργασίας ρεύματος πολλαπλών δεδομένων (ιυιιΙιί-α,Ίΐα-είΓοαπι 
ρΓοοεεϊίηε), σε "πηγαίο κώδικα", 

β. "Εμπειρα συστήματα" ή "λογισμικό" για μηχανές συναγωγής "εμπείρων συστημάτων” που παρέχει τα δύο 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1, Κανόνες που εξαρτώνται από τον χρόνο, και 

2. Αρχέγονα (ρείπιίιϊνεχ) για να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται στα χρονικά χαρακτηριστικά των 
κανόνων και των γεγονότων 

γ. "Λογισμικό” που έχει χαρακτηριστικά ή εκτελεί λειτουργίες πάνω από τα όρια της κατηγορίας ό, Μέρος 2 
("Ασφάλεια Πληροφοριών"). 

Σπιιείοκτν' Στο σημείο 4Λ003. γ. δεν ελέγχεται το «λσ/ισμικό» όταν συνοδεύει το χρήστη του για προσωπική 
του χρήση. 

δ. Λειτουργικά συστήματα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για εξοπλισμό επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο ο 

οποίος εγγυάται "συνολικό χρόνο αναμονής πριν από τη διακοπή" (^Ιοόαΐ ίηιειτυρί Ιόώηεν ιίπιβ) λιγότερο από 
20 05 . 


Τεχνολογία 

"Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" 
εξοπλισμού ή "λογισμικού" που καθορίζονται στα σημεία 4Α, ή 4Δ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ "ΣΥΝΘΕΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ" (ΟΤΡ) 

Χοηπιιιοποιούαενετ στην παρούσα Τετνικπ ^πιιείωσπ Συντιιήσειε 

'ΌΕ" "υπολογιστικό στοιχείο" (εοΐϊΐρυιίηι: ίίεπιεη!) (συνήθως μια αριθμητική λογική μονάδα) 

ΡΡ κινητή υποδιαστολή (Ποαιίπε ροίηι) 

ΧΡ σταθερή υποδιαστολή (Πχειί ροίηι) 

ι χρόνος εκτέλεσης 

ΧΟΚ α.τοκλεισπκό Ή 

ΟΡϋ κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

ΤΡ θεωρητική απόδοση ((Ηίοτοΐιεαΐ ρβτίοπηαηεο) (ενός απλού υπολογιστικού στοιχείου ('ΌΕ")) 

"ΟΤΡ" "σύνθετη θεωρητική απόδοση" (πολλαπλά υπολογιστικά στοιχεία ('ΌΕ")) 

Κ ενεργός ρυθμός υπολογισμού 

\νί. μήκος λέξης 

λ συντελεστής προσαρμογής μήκους λέξης 

* επί (σημείο του πολλαπλασιασμού) 

Ο χρόνος εκτέλεσης 'Τ' εκφράζεται σε μικροδευτερόλεπτα, η θεωρητική απόδοση ΤΡ και η σύνθετη θεωρητική απόδοση 
'ΌΤΡ" εκφράζονται σε ,Μίορε (εκατομμ. θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο), ενώ το μήκος /έξης ν/Γ εκφράζεται σε 
όιΐ. 


Η ίΐέθοδοε υπολονισαού τπς 'ΌΤΡ" σε αδοέε νραιιιιές 

Η 'ΌΤΡ" αποτελεί μέτρο της υπολογιστικής απόδοσης που δίδεται σε Μιορ$. Κατά τον υπολογισμό της "ΟΤΡ” δέσμης 
υπολογιστικών στοιχείων 'ΌΕ", απαιτούνται τα εξής τρία βήματα : 

1. Να υπε.’.ογισθεί ο ενεργός ρυθμός υπολογισμού Κ. για κάθε στοιχείο 'ΌΕ", 

2. Να εφαρμοσθεί ο συντελεστής προσαρμογής μήκους λέξεως (ί) στον ενεργό ρυθμό υπολογισμού (Κ.), ώστε να 
προκόψει μια θεωρητική απόδοση (ΤΡ) για κάθε στοιχείο 'ΌΕ”, 

3 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα 'ΌΕ", πρέπει να συνόυασθούν οι αποδόσεις ΤΡ έτσι ώστε να προκόψει μία 
'ΌΤΡ” για όλη τη δέσμη. 

Τα ανωτέρω βήματα αναλύονται κατωτέρω. 


Χηα. 1 Για δέσμες πολλαπλών 'ΌΕ" που έχουν και επιμερισμένα και μη επιμερισμένα υποσυστήματα μνήμης, ο 
υπολογισμός της ’ΌΤΡ” γίνεται κατά εντελώς ιεραρχημένο τρόπο, σε δύο στάδια : κατά πρώτο 
συγκεντρώνονται οι ομάδες 'ΌΕ" που μοιράζονται την μνήμη και κατά δεύτερο υπολογίζεται η 'ΌΤΡ" των 
ομάδων με τη χρήση της υπολογιστικής μεθόδου για πολλαπλά 'ΌΕ" που δεν μοιράζονται μνήμη. 

Χτιιι. 2 Τα 'ΌΕ" που περιορίζονται σε λειτουργίες εισόδου/εξόδου και περιφερειακών μονάδων (π.χ. μηχανισμού 
δίσκου, ελεγκτών επικοινωνίας και οθόνης) δεν συγκεντρώνονται στον υπολογισμό της "ΟΤΡ". 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ "€ΤΡ" 

0 ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την μέθοδο υπολογισμού του ενεργού ρυθμού υπολογισμού Κ για κάθε Υπολογιστικό Στοιχείο 

~ΖΕ" 


Βήμα 1 : Ενερνόε ουθιιόε υπολονισαού Κ 



Ενεργός ρυθμός υπολογισμού 

μόνο ΧΡ 

1 

3*(ι ν * ) 

*ρ) 

εάν δεν εχτελείται λειτουργία πρόσθεσης χρησιμοποιείστε 
τον τύπο: 

___[ _ 

( { χρ ΖΟ/Λ.) 

Εάν δεν εκτελούιται ούτε πρόσθεση ούτε 
πολλαπλασιασμός τότε χρησιμοποιείστε την ταχύτερη 
διαθέσιμη αριθμητική πράξη ως εξής : 

1 

3*ι ψ 

Βλέπε Σημειώσεις X & Ω 

μόνο ΡΡ 

1 1 

(Κ Γρ ) 

μ»τ ϊ . ., 

ί/ρ π Ρ· ί(Ρ πο/Λ. 

Βλέπε Σημειώσεις X &. 4* 

Πράξεις ΡΡ και ΧΡ 

Να υπολογισθούν οι δύο τιμές 

<Κ) 

Κ· *Ρ3 Κ. ίρ 

ί'ια απλούς λογικούς επεξεργασίες που δεν εκτελούν 


καμία από τις προσδιοριζόμενες αριθμητικές πράξεις. 

1 

3 ’ /!ο« 

όπου 1 1 „ 5 είναι ο χρόνος εκτέλεσης του ΧΟΚ, ή για λογικό 
εξοπλισμό που δεν μπορεί να εκπελέσει την πράξη ΧΟΚ, ο 
χρόνος της πιο γρήγορης απλής λογικής πράξης. 

Βλέπε Σημειώσεις X & Ω 

Για ειδικούς λογικούς επεξεργαστές που δεν 

Κ = Κ’ * λνΐ/64 

χρησιμοποιούν καμία από τις προσδιοριζόμενες 

όπου Κ’ είναι ο αριθμός των αποτελεσμάτων ανά 
δευτερόλεπτο, \\Έ είναι ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων 
(όίΐ) στα οποία εκτελείται η λογική πράξη και το 64 
συντελεστής αναγωγής σε πράξη των 64 6ίέ 

αριθμητικές ή λογικές πράξεις. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ "ΟΤΡ" 


Σηιι. Φ Για ένα 'ΌΕ” συνεχούς διοχέτευσης, ικανό να εκτελεί μέχρι μία αριθμητική ή λογική πράξη σε κάθε ωρολογιακό 

κύκλο μετά την πλήρωση των σταδίων λειτουργίας, μπορεί να ευρεθεϊ ο ρυθμός κατά την επεξεργασία με συνεχή 
όιοχέτευση. Γ ια ένα τέτοιο 'ΌΕ" ο ενεργός ρυθμός υπολογισμού (Κ) είναι ο ταχύτερος από τους ρυθμούς 
εκτέλεσης, με και χωρίς συνεχή διοχέτευση. 

Σηιι. X Για ένα 'ΌΕ” που εκτελεί πολλαπλές πράξεις ενός καθορισμένου τύπου σε ένα μοναδικό κύκλο (για παράδειγμα 

δύο αθροιστικές πράξεις ανά κύκλο ή δύο πανομοιότυπες λογικές πράξεις ανά κύκλο), ο χρόνος εκτέλεσης I δίδεται 
από τον εξής τύπο : 

ι — _ νοόνοε κύκλου ____ 

πλήθος πανομοιότυπων αριθμητικών πράξεων ανά κύκλο) μηχανής 

Τα υπολογιστικά στοιχεία 'ΌΕ" που εκτελούν διαφορετικούς τύπους αριθμητικών ή λ,ογικών πράξεων σε ένα και 
μοναδικό κύκλο μηχανής 0α πρέπει να θεωρούνται ως πολλαπλά χωριστά 'ΌΕ" που εκτελ,ούν πράξεις συγχρόνως 
(για παράδειγμα ένα 'ΌΕ” που εκτελεί μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό σε ένα κύκλο θα πρέπει να 
θεωρείται σαν δύο 'ΌΕ”, εκ των οποίων το πρώτο εκτελεί μία πρόσθεση σε ένα κύκλο και το δεύτερο ένα 
πολλαπλασιασμό σε ένα κύκλο). 

Αν ένα μοναδικό 'ΌΕ” μπορεί να εκτελέσει τόσο μονόμετρη όσο και διανυσμστική πράξη, να χρησιμοποιηθεί η τιμή 
του ταχύτερου χρόνου εκτέλεσης. 

Σηιι. Ψ Για το 'ΌΕ” που δεν εκτελεί προσθέσεις με ΡΡ ή πολλαπλασιασμούς με ΡΡ αλλά που εκτελεί διαίρεση με ΡΡ, τότε : 


1 

ϋίρ ~ 

I ίρ όιαιρ. 


Αν το 'ΌΕ” εκτελεί αντιστροφή με ΡΡ και όχι πρόσθεση με ΡΡ, πολλαπλασιασμό με ΡΡ ή διαίρεση με ΡΡ, τότε : 



ί ίρ Γ.νΠίΓΓΐ» 


Αν δεν μπορεί να εχτελεσθεϊ καμιά από τις αναφερθείσες εντολές, ο ενεργός ρυθμός ΡΡ ισούται με 0. 

Σηιι. Ω Σε απλές λογικές πράξεις μία μοναδιαία εντολή εκτελεί μία μοναδιαία λ,ογική πράξη μεταξύ το πολύ δύο τελεστών 

που έχουν ο καθένας δεδομένο μήκος 

Σε σύνθετες λογικές πράξεις, μία απλή εντολή εκτελεί πολλαπλές λογικές πράξεις ώστε να δώσει ένα ή 
περισσότερα αποτελέσματα από δύο ή παραπάνω τελεστές. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧ ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 'ΌΤΡ" 


Οι ρυθμοί θα πρέπει να υπολογισθούν για όλα τα υποστηριζόμενα μήκη τελεστού, λαμβανομένων υπόψη τόσο των 
πράξεων συνεχούς διοχέτευσης (εάν υποστηρίζονται) όσο και των πράξεων μη συνεχούς διοχέτευσης, με τη χρήση 
της ταχύτερης εντολής εκτέλεσης για κάθε μήκος τελεστού με βάση τα ακόλουθα: 

1. Πράςεις με συνεχή διοχέτευση ή από καταχωρητή σε καταχωρητή. Εξαιρούνται οι εξαιρετικά βραχείς 
χρόνοι εκτέλεσης που προκύπτουν από πράξεις πάνω σε ένα προκαθορισμένο τελεστή ή τελεστές (για 
παράδειγμα πολλαπλασιασμός με 0 ή I). Εάν δεν εκτελούνται πράξεις από καταχωρητή σε καταχωρητή, 
τότε συνεχίζει κανείς με το δεύτερο στάδιο. 

2. Η ταχύτερη μεταξύ των πράξεων :από καταχωρητή σε μνήμη ή από μνήμη σε καταχωρητή αν ούτε και 
αυτές οι πράξεις υπάρχουν, τότε συνεχίζει κανείς με το τρίτο στάδιο. 

3 Από μνήμη προς μνήμη. 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, να χρησιμοποιείται ο βραχύτερος χρόνος εκτέλεσης που δηλώνεται από 
τον κατασκευαστή. 

Βήμα 2: Θεωρητικό απόδοση (ΤΡ) ν;α καθένα από τα υποστηρ ιξόι ιενα μήκη τελεστή \νΚ 
Προσαρμόζεται ο ενεργός ρυθμός Κ (ή Κ') ανάλογα με το μήκος λέξης I. ως εξής: 

ΤΡ = Κ * Ε, 

όπου Ε " (1/3+ \νΕ/96) 

Σπμ. Το μήκος λέξης \νΕ που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς αυτούς είναι το μήκος του τελεστή σε δυαδικά ψηφία 
(άίΐ). (Αν μια πράξη χρησιμοποιεί τελεστές που έχουν διαφορετικά μήκη, τότε επιλέγεται το μεγαλύτερο μήκος 
λέξης)· 

Για τους σκοπούς υπολογισμού της 'ΌΤΡ", ως συνδυασμός μιας αριθμητικής λογικής μονάδας ΛΕΙ) σημαντικών 
ψηφίων και μιας εκθετικής αριθμητικής λογικής μονάδας επεξεργαστή ή συγκροτήματος κινητής υποδιαστολής 
θεωρείται ένα 'ΌΕ" με μήκος λέξης (\νΕ) ίσο προς το πλήθος των δυαδικών ψηφίων (όϊΐ) στην παράσταση 
δεδομένων (τυπικώς 32 ή 64). 

Η προσαρμογή αυτή δεν εφαρμόζεται σε ειδικευμένους λογικούς επεξεργαστές που δεν χρησιμοποιούν εντολές 
αποκλειστικού Ή. Στην περίπτωση αυτή το ΤΡ — Κ. 

Επιλέξατε την μεγίστη προκύπτουσα τιμή ΤΡ για : 

Κάθε ΧΡ-μόνο 'ΌΕ" (Κ. χρ ), 

Κάθε ΡΡ-μόνο 'ΌΕ” (Ρή ρ ), 

Κάθε 'ΌΕ" με συνδυασμένη ΡΡ και ΧΡ (Κ), 

Κάθε απλό λογικό επεξεργαστή που δεν εκτελεί καμία από τις αναφερθείσες αριθμητικές πράξεις, και 
Κάθε ειδικό λογικό επεξεργαστή που δεν χρησιμοποιεί καμία από τις αναφερθείσες αριθμητικές ή λογικές 
πράξεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 'ΌΤΡ" 


Βήμα 3: 'ΌΤΡ" νια δέσυεε 'ΌΕ"- συοπεριλ.αυθανουένων και κεντρικών αρνάδων επεέερνασίαε ΌΡΙΠ 

Για μία ΟΡϋ' με ένα μοναδιαίο 'ΌΕ", 

'ΌΤΡ" = ΤΡ 

(για 'ΌΕ" που εκτελούν τόσο πράξεις σταθερής όσο και 
κινητής υ.τοδιαστολής, η τιμή 

ΤΡ « το μέγιστο (ΤΡ*,, ΤΡ χρ » 


Γία συνδυασμούς πολλαπλών 'ΌΕ" που λειτουργούν ταυτοχρόνως, η 'ΌΤΡ" υπολογίζεται ως εξής : 

Σημ. I Για τις δέσμες που δεν επιτρέπουν σε όλα τα 'ΌΕ" να τρέχουν ταυτοχρόνως, 0α πρέπει να χρησιμοποιείται ο 

δυνατός συνδυασμός ’ΌΕ" που παρέχει την μεγαλύτερη ’ΌΤΡ”. Η ΤΡ έκαστου συμβάλλοντος ’ΌΕ" θα πρέπει να 
υπολογίζεται στη θεωρητικά μέγιστη δυνατή τιμή της προτού εξαχθεί η ’ΌΤΡ" του συνδυασμού. 

ΣΗΜ Για να ευρεθούν οι δυνατοί συνδυασμοί λειτουργουντων ταυτοχρόνως ’ΌΕ", διατυπώσατε αλληλουχία 
εντολών που ενεργοποιεί πράξεις σε πολλαπλά 'ΌΕ", αρχίζοντας με το βραδύτερο 'ΌΕ" (εκείνο που 
χρειάζεται το μεγαλύτερο πλήθος κύκλων για να ολοκληρώσει την λειτουργία του) και τελειώνοντας με 
το ταχύτερο 'ΌΕ". Σε έκαστο κύκλο της αλληλουχίας, δυνατό συνδυασμό αποτελεί ο συνδυασμός 
εκείνος 'ΌΕ" που λειτουργούν στον υπόψη κύκλο. Η αλληλ.ουχία εντολών πρέπει να λ,άβει υπόψη όλχυς 
ιούς περιορισμούς λήγω εξοπλισμού και/ή αρχιτεκτονικής του συστήματος σε επικαλυπτόμενες πράξεις. 

Ένα μοναδιαίο συγκρότημα ολοκληρωμένου μικροκυκλώματος ή μικροπλακέτας 
μπορεί να περιέχει πολλαπλοί 'ΌΕ”. 

Στιιι. 3 Θεωρείται ότι υπάρχουν ταυτόχρονες λειτουργίες και πράξεις όταν ο κατασκευαστής του υπολογιστή αναφέρει 
παράλληλες, σύγχρονες, ή ταυτόχρονες πράξεις ή εκτελέσεις σε ένα εγχειρίδιο ή φυλλάδιο που αφορά τον 
υπολογιστή. 

Σηιι. 4 Οι τιμές 'ΌΤΡ" δεν πρέπει να συγκεντρώνονται για συνδυασμούς ’ΌΕ" (δια)συνδεόμενους με τοπικά δίκτυα 
υπολογιστών ("ίοεαΐ Αιεα ΝεΙινοΓλχ"), δίκτυα ευρείας περιοχής, κατανεμημένες συνδέσειςισυσκευές 
εισόδου/εξόδου, ελεγκτές εισόδου/εξόδου και τυχόν διασύνδεση επικοινωνίας πραγματοποιούμενης μέσω 
λ.ογισμικού. 

Σ ηιι. 5 Οι τιμές ’ΌΤΡ” πρέπει να συγκεντρώνονται για πολλαπλά ’ΌΕ" ειόικώς σχεδιασμένα για βελτίωση των 

επιδόσεων με την συγκέντρωση, τα οποία λειτουργούν ταυτοχρόνως και μοιράζονται μνήμη, ή για 
λειτσυργούντες ταυτοχρόνως συνδυασμούς - πολλαπλής μνήμης/'ΌΕ” - που χρησιμοποιούν ειόικώς 
σχεδιασμένο εξοπλισμό. 

Η συγκέντρωση αυτή δεν ισχύει για “ηλεκτρονικά συνχροτήματα” περιγραφόμενα στο σημείο 4Α003.γ. 


’ΌΤΡ” = ΤΡ, + €, * ΤΡ : +·... + Ο α * ΤΡ 

όπου οι τιμές ΤΡ όιατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους, από την μεγαλύτερη ΤΡ, έως την μικρότερη ΤΡ„. 
Ο, αποτελεί συντελεστή εξαρτώμενο από την ρώμη της διασύνδεσης μεταξύ 'ΌΕ" και ευρισκόμενο ως εξής : 


Για .τολλαπλ.ά 'ΌΕ" που λειτουργούν ταυτοχρόνως και μοιράζονται μνήμη: 


Ο, = 0 3 = 0 4 = ... = €„ “0.75 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 'ΌΤΡ" 


Επιι. ! Όταν η υπολογιζόμενη με την ανωτέρω μέθοδο 'ΌΤΡ" δεν υπερβαίνει τα 194 Μιορε, για να υπολογισΟεί ο ίζ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ο εςής τύπος: 


Ο 


0.75 



V ->· 


η) 


όπου πι το πλήθος των 'ΌΕ” ή ομάδων 'ΌΕ" που μοιράζονται την πρόσβαση, 
υπό τον όρο ότι: 

1. Το ΤΡ, έκαστου 'ΌΕ” ή ομάδας 'ΌΕ" δεν υπερβαίνει τα 30 Μιορε, 

2. Τα 'ΌΕ" ή ομάδες 'ΌΕ" μοιράζονται πρόσβαση στην κύρια μνήμη (αποκλειόμενης της χρυφής μνήμης) σε ένα 
μοναδιαίο δίαυλοκαι 

3. Μόνο ένα 'ΌΕ" ή μία ομάδα "ΟΕ" μπορεί να κάνει χρήση του διαύλου κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 

ΕΗΜ Τούτο δεν ισχύει για τα υπαγόμενα σε έλεγχο είδη της κατηγορίας 3. 


Ισο . 2 Τα ΌΕ μοιράζονται μνήμη αν έχουν πρόσβαση σε κοινό τμήμα μιας μνήμης στερεός κατάστασης. Η μνήμη αυτή μπορεί 
να είναι κρυφή, κύρια ή άλλου τύπου εσωτερική μνήμη. Δεν περιλαμβάνονται περιφερειακές συσκευές μνήμης όπως 
μηχανισμοί δίσκου, μαγνητοταινίας ή δίσκοι ΚΑΜ. 


Για πολλαπλά 'ΌΕ” ή ομάδες ’ΌΕ" που δεν μοιράζονται μνήμη, τα οποία διασυνδέονται με έναν ή περισσότερους διαύλους 
μεταβίβασης δεδομένων : 

Ο, = 0,75 * 1η (ϊ = 2.32) (βλέπε σημείωση κατωτέρω) 

0,60 * 1τ ( <1 = 33.-. ,64) 

015 *1ς 0 = 65.256) 

= 0.30* λ, (ϊ > 256) 

Η τιμή ίζ βασίζεται στο πλήθος των 'ΌΕ" και όχι των κόμβων. 

όπου Ιη ** πύη (5/Κ„ 1), και 

Κ, = συντελεστής αναγωγής στα 20 ΜΒνιε/ε. 

5; = άθροισμα των μεγίστων ρυθμών ροής δεδομένων (σε ΜδνΙε/ε) για όλους τους διαύλους μεταβίβασης δεδομένων 

που συνδέονται με το ϊ-οστό ’ΌΕ” ή ομάδα 'ΌΕ" που μοιράζονται τη μνήμη. 

Όταν υπολογίζεται ένας συντελεστής Ο, για μια ομάδα 'ΌΕ", το πλήθος των πρώτων 'ΌΕ” σε μια ομάδα προσδιορίζει το σωστό 
όριο για τον (ή. Π.χ., σε μια δέσμη ομάδων αποτελούμενων η καθεμιά από 3 'ΌΕ", η 22η ομάδα θα περιέχει τα ’ΌΕ",*,, 'ΌΕ" ω και 
"ΌΕ",*. Το σωστό όριο του συντελεστή (ή γχα την ομάδα αυτή είναι το 0.60. 

Η δέσμη ("ΌΕ" ή ομάδων από 'ΌΕ") θα πρέπει να συγκεντρώνεται από το ταχύτερο προς το βραδύτερο, δηλαδή.: 

ΤΡι > ΤΡ ; ϊ .... ϊ ΤΡ„, και 

σε περίπτωση που ΤΡ; - ΤΡ;. , από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, δηλαδή.: 

Ό.^Ό,*, 

1'ημ. Ο συντελεστής 1η δεν εφαρμόζεται στα ’ΌΕ" 2 έως 12 αν η ΤΡ; του ’ΌΕ" ή της ομάδας 'ΌΕ” υπερβαίνει τα 50 Μιορε, δηλαδή 
Ό; “ 0,75 για τα ΌΕ 2 έως 12. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΤΕ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" 


Μέρος 1 - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 


Σηαείωση. !: Η διαβάθμιση ελέγχου των δομικών στοιχείων, εξοπλισμού "λέιζερ", εςοπ/.ισμού δοκιμών 

και "παραγωγής" καθώς και λογισμικού που προορίζεται γι 'αυτά, τα οποία είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή συστήματα καθορίζεται στην 
Κατηγορία 5, Μέρος I. 

Σ σιιείωσσ. 2: "Ψηφιακοί υπολογιστές", συναφής εξοπλισμός ή "λογισμικό" όταν είναι απαραίτητα για 

την λ,ειτουργία και υποστήριξη τη/.επικοινωνιακού εξοπλισμού που περιγράιρεται στην 
παρούσα κατηγορία θεωρούνται σαν ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία υπό τον όρο ότι 
είναι τα τυποποιημένα μοντέλ.α που συνήθως προμηθεύει ο κατασκευαστής. Εδώ 
περάαμβάνονται συστήματα υπο/.ογιατών για λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, 
μηχανολογικές ή λογιστικές εφαρμογές. 


5Α1 Συστήματα, εξοπλισμός και δομικά στοιχεία 


5Α001 α. Οποιοσδήποτε τύπος εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών που έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γνωρίσματα: 

1. Που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να αντέχει σε μεταβατικά ηλεκτρονικά φαινόμενα ή 
ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που προκύπτουν από μία πυρηνική έκρηξη. 

2. Που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να αντέχει σε ακτινοβολία σωματιδίων νάμα, 
νετρονίων ή ιόντων, ή 

3. Που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να λειτουργεί εκτός του Φάσματος θερμοκρασιών από 218 Κ. 
(-55°<2) έως 397Κ(Ι24°0). 

Σηιιείωση: Το σημείο 5Α001.Ο.3. αφορά μόνο ηλεκτρονικό εζοττλ.ισμό. 

Σσιιείωση: Τα σημεία 5Α00Ι.Ο.2. και δΑΟΟΙ.α.3 δεν αφορούν εξοπλ,ισμό που είναι 

εγκατεστημένος σε δορυφόρους. 

β. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και συστήματα μετάδοσης και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία 
και εξαρτήματα γι'αυτά, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή 
γνωρίσματα: 

1. Που είναι υποβρύχια συστήματα επικοινωνιών και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Ακουστική συχνότητα φέρουσας εκτός του φάσματος από 20 λΗζ έως 60 λΗζ. 
β. Χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική συχνότητα φέρουσας κάτω από 30 ΗΗζ, ή 
γ. Χρησιμοποιούν τεχνικές οδήγησης ηλεκτρονικής δέσμης. 

2. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών που λειτουργεί στο φάσμα συχνοτήτων 1,5 ΜΗζ έως 
87,5 ΜΗζ και έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. "Ηχεί ενσωματωμένες προσαρμοστικές τεχνικές μεθόδους που επιτρέπουν εξάλειψη 
παραπάνω από 15 άΒ ενός παρεμβαλλόμενου σήματος, ή 
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β 2. συνέχεια 

β. Έχει όλα τα ακόλουθα: 

!. Προβλέπει και επιλέγει αυτόματα συχνότητες και "συνολικούς ρυθμούς ψηφιακής 
μεταφοράς", ανά κανάλι για να βελτιστοποιήσει τη μετάδοση, και 

2. Έχει ενσωματωμένη μία διάταξη γραμμικού ενισχυτή ισχύος, με δυνατότητα να 
υποστηρίζει πολλαπλά σήματα συγχρόνως με ισχύ εξόδου 1 Κνν ή παραπάνω στο 
φάσμα συχνοτήτων 1,5 ΜΗζ έως 30 ΜΗζ ή με έξοδο ισχύος 250 V/ ή παραπάνω 
στο φάσμα συχνοτήτων 30 ΜΗζ έως 87,5 ΜΗζ, σε “στιγμιαίο εύρος ζώνης" μίας 
οκτάβας ή παραπάνω και με παραμόρφωση και αρμονικές εξόδους καλύτερες από 
-80 άΒ. 

3. Που είναι εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους 
"διασκορπισμένου φάσματος", όπως π.χ. τεχνικές, μεταπήδησης συχνοτήτων και ο οποίος 
έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Χρησιμοποιεί κωδικούς διασκορπισμού του φάσματος που προγραμματίζονται, ή 
β. Ένα συνολικό εύρος ζώνης που μεταδίδεται που είναι 100 ή παραπάνω φορές το-εύρος 
ζώνης ενός οποιοσδήποτε καναλιού πληροφορίας και παραπάνω από 50 ΙεΗζ. 
Σημείωση: Στο σημείο 5ΑΟΟ!.β.3.β. δεν ελέγχεται ο ασύρματος εξοπλ.ισμός ο ειδικά 

σχεδιασμένος για χρήση σε μη στρατιωτικά συστήματα κυψελωτών 
ραδιοεπικοινωνιών. 

Σημείωση : Στο σημείο 5Α001.β.3. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός που έχει σχεόιασθεί για να 

λειτουργεί με ισχύ εξόδου 1,0 ΙΥαίι ή λιγότερο. 

4. Που είναι ψηφιακά ελεγχόμενοι ραδιοφωνικοί δέκτες οι οποίοι έχουν όλα τα ακόλουθα: 
α. Περισσότερα από 1000 κανάλια. 

β. “Χρόνο μεταγωγής συχνοτήτων” μικρότερο από 1 ιηε. 

γ. Μπορούν να ψάξουν ή να σαρώσουν αυτόματα ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος, και 

δ. Μπορούν να εξακριβώσουν από που προέρχονται τα σήματα που γίνονται δεκτά ή τον 
τύπο του πομπού, ή 

Σημείωση: Στο σημείο 5Α ΟΟΙ.β. 4. δεν ελέγχεται ο ασύρματος εξοπλισμός ο ειδικά 

σχεδιασμένος για χρήση σε μη στρατιωτικά συστήματα κυψελωτών 
ραδιοεπικοινωνιών. 

5. Που χρησιμοποιεί λειτουργίες ψηφιακής "επεξεργασίας σημάτων"για την παροχή 
κωδικοποίησης φωνής με ρυθμό χαμηλότερο από 2.400 δίΐ/ε. 

γ. Καλώδια επικοινωνιών με οπτικές ίνες, οπτικές ίνες και εξαρτήματα γι'αυτά, ως εξής: 

1. Οπτικές ίνες μήκους πάνω από 500 σι που μπορούν σύμφωνα με τα στοιχεία του 

κατασκευαστή να αντέξουν δοκιμές τάσης (Ιβπεϊΐβ $ΓΓ6$$) της τάξεως των 2 χ ΙΟ 9 Ν/γτΓ ή 
παραπάνω. 

Τιτ/νιχή Σημείωση: 

Δοκιμή αντοχής (Ρποο/Ιεεί): δοκιμή επί της γραμμής παραγωγής, ή εκτός της γραμμής 
παραγωγής, όπου εφαρμόζεται μία προκαθορισμένη τάση επί ενός μήκους ίνας από 0,5 έως 3 σι 
που κινείται με ταχύτητα 2 έως 5 πι/ε ενώ η ένα περνάει ανάμεσα από άξονες περιστροφής της 
ίνας που έχουν ιτερίπου 150 σιπι διάμετρο. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ονομαστικά 
293 Κ (20 α Σ) και η σχετική υγρασία είναι 40%. Για την εκτέλεση της δοκιμής αντοχής μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εθνικά πρότυπα. 
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2. Καλώδια οπτικών ινών και εξαρτήματα τους που έχουν σχεδιασθεί για υποβρύχια χρήση. 
Σηιιείωιτη: Στο σι/μείο 5Α001.-/.2. δεν ελέ/χονται τα τυποποιημένα καλ.ώδια και 

εξαρτήματα τους για πολιτικές τηλεπικοινωνίες. 

ΣΗΜ. !: Για υποβρύχια καλ.ώδια τροφοδοσίας και τις συνδέσεις τους βλ. το σημείο 

8Α002.α.3. 

ΣΗΜ. 2: Για Ιιιιίί ρεηειιαίοεε ή για συνδέσεις τους μέσω οπτικών ινών βλ. το 

σημείο 8Α002.γ. 

δ. "Ηλεκτρονικά οδηγούμενες φασικά ελεγχόμενες στοιχειοκεραίες" που λειτουργούν σε συχνότητα 
πάνω από 31 ΟΗζ. 

Σηιιείωωι: Στο σημείο 5Α001.6. δεν ελέγχονται οι "ηλεκτρονικά διενθυνόμενες φασικά 

ελεγχόμενες στοιχειοκεραίες" για συστήματα προσγείωσης που περιλαμβάνουν 
όργανα που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΙΣΑ Ο) που καλ.ύπτουν μικροκυματικά συστήματα προσγείωσης (ΜΙΣ). 


5Α101 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "πυραύλους". 

Σσιιεΐωση: Στο σημείο 5Α ΙΟΙ δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για τηλε-έλεγχο 

μικρών μοντέλων αεροπλ.άνων, σκαφών ή αυτοκινήτων και ο οποίος έχει ένταση ηλ.εκτρικού 
πεδίου όχι πάνω από 200 μικροβόλτ ανά μέτρο σε απόσταση 500 σι. 


5Β1 Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 

5Β00Ι α. Εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία ή εξαρτήματα για το σκοπό αυτό 

τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή», τη «χρήση», του εξοπλισμού, 
των λειτουργιών ή των γνωρισμάτων που ορίζονται στα σημεία 5Α001, 5Β001, 5Δ001 ή 5Ε001. 
Σηαείωσσ: Στο σημείο 5Β00Ι.α δεν ελέγχονται οι εξοπλισμοί χαρακτηρισμού οπτικών ινών ούτε 

οι ημιαγωγοί «λέιζερ». 

β. Εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία ή εξαρτήματα για το σκοπό αυτό που έχει 
ειδικά σχεδιαστεί για την ανάπτυξη οποιουδήποτε από τους ακόλουθους εξοπλισμούς μετάδοσης 
τηλεπικοινωνιών ή μεταγωγής "χίοτοά ρτο^τεπνηε εοπσοΙΙεό - υπό τον έλεγχο αποθηκευμένου 
προγράμματος» : 

1. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνικές στις οποίες περιλαμβάνονται η 
ΑενικΗτοηοιιχ Ττοηχίετ Μοάε" - Μέθοδος ασύγχρονης μεταφοράς - ("ΑΤΜ"), που έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί με συνολική ψηφιακή ταχύτητα μεταφοράς που υπερβαίνει το 
1.5 Οόϊΐ/5. 

2. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί «λέιζερ» και έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Μήκος κύματος μετάδοσης άνω των 1750 ηιη. 

β. Εκτελεί «οπτική ενίσχυση». 

γ. Χρησιμοποιεί τεχνικές συνεκτικής οπτικής μετάδοσης ή συνεκτικής οπτικής ενίσχυσης 
(οι οποίες επίσης καλούνται οπτικές ετερόδυνες ή ομόδυνες τεχνικές, ή 
δ. Χρησιμοποιεί αναλογικές τεχνικές και έχει πλάτος ζώνης άνω των 2.5 ΟΗζ. 

Σηαείωσσ: Στο σημείο 5Β00Ι.β.2.ό. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός που έχει ειδικά 

σχεδιαστεί για την «ανάπτυξη» εμπορικών συστημάτων τηλεόρασης. 

— 3. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί «οπτική μεταγωγή». 
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β. συνέχεια 

4. Ασύρματος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί τεχνικές τετραγωνικής διαμόρφωσης πλάτους 
(ζ>ΑΜ) πάνω από το επίπεδο 128, ή 

5. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί "εοιαιαοη εΗαηηεΙ είεπαΙΙίη^ - σήμανση 

κοινού διαύλου" που λειτουργεί με είτε μη συνδεδεμένο είτε ημισυνδεδεμένο τρόπο 
λειτουργίας. 

Υλικά 

Ουδέν 


Λογισμικό 


α. "Λογισμικό” που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την "ανάπτυξη", "παραγωγή” ή "χρήση" 
εξοπλισμού, λειτουργιών ή γνωρισμάτων που καθορίζονται στα σημεία 5Α001, 5Β001. 

β. "Λογισμικό” που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
"τεχνολογία" που καθορίζεται στο σημείο 5Ε001. 

γ. Επί μέρους "λογισμικό" ως εξής: 

1. "Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ώστε να παρέχει τα χαρακτηριστικά, 
τις λειτουργίες ή τα γνωρίσματα του εξοπλισμού που καθορίζεται στα σημεία 5Α001 ή 
5Β001. 

2. "Λογισμικό" το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης του «εοατεε εοόε — πηγαίου 
κώδικα» του λογισμικού τηλεπικοινωνιών που καθορίζεται στο σημείο 5Δ001. 

3. "Λογισμικό”, πλήν εκείνου που είναι άμεσα εκτελεστό σε γλώσσα μηχανής (πιοΗίηε- 
εχεευοόΐε Γοπη) ειδικά σχεδιασμένο για "άγηαητίο αόαρπνο τοιιΐϊηι» - δυναμικά 
προσαρμοστική δρομολόγηση". 

δ. "Λογισμικό” ειδικά συνδυασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη” κάθε είδους από τους 

ακόλουθους εξοπλισμούς μετάδοσης τηλεπικοινωνιών ή μεταγωγής "είοτεά ρπ>§πιπιπιε εοπίτοΐίειΐ — 
υπό τον έλεγχο αποθηκευμένου προγράμματος" : 

1. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνικές στις οποίες περιλαμβάνονται η 
“ΑενηεΙίΓοηοιιε Τηηείετ Μοάε” - Μέθοδος ασύγχρονης μεταφοράς” ('ΆΤΜ“) που έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί με συνολική ψηφιακή ταχύτητα μεταφοράς που υπερβαίνει το 
1,5 Οόίΐ/ε. 

2. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί λέιζερ και έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Μήκος κύματος μετάδοσης άνω των 1750 ηπι, ή 

β. Χρησιμοποιεί αναλογικές τεχνικές και έχει πλάτος ζώνης άνω των 2,5 ΟΗζ. 

Σηιιείωσπ: Στο σημείο 5Δ00Ι.δ.2.β. δεν ελέγχεται το «λογισμικό» ιτοο έχει ειδικά 

σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την «ανάπτυξη» εμπορικών συστημάτων 
τηλεόρασης. 


11308 


ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


50001 δ. συνέχεια 

3. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί "οπτική μεταγωγή ", ή 

4. Ασύρματος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί τεχνικές τετραγωνικής διαμόρφωσης του 
πλάτους (ζ)ΑΜ) πάνα) από το επίπεδο 128. 

50101 "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για "χρήση" σε εξοπλισμό προσδιοριζόμενο στο 

5Α101. 


5Ε1 Τεχνολογία 


5Ε001 α. "Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή 

"χρήση” (εκτός της λειτουργίας) εξοπλισμού, λειτουργιών ή γνωρισμάτων υλικών ή "λογισμικού" 
που καθορίζονται στα σημεία 5 Α001,5ΒΟΟΙ, ή 5Δ001. 

β. Επί μέρους "τεχνολογίες" ως εξής: 

1. "Τεχνολογία" που "απαιτείται” για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή" τηλεπικονωνιακού 
εξοπλισμού που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται επί των δορυφόρων. 

2. "Τεχνολογία” για την "ανάπτυξη" ή "χρήση" τεχνικών μεθόδων επικοινωνίας μέσω "λέϊζερ" 
με την δυνατότητα της αυτόματης σύλληψης και παρακολούθησης σημάτων καθώς και με 
την δυνατότητα να διατηρεί επικοινωνίες δια μέσου της εξωτερικής ατμόσφαιρας της γης ή 
υποβρυχίως. 

3. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ψηφιακών συστημάτων κυψελωτών επικοινωνιών. 

4. "Τεχνολογία" για την ανάπτυξη τεχνικών "διασκορπισμένου φάσματος", όπως π.χ. τεχνικών 
μεταπήδησης συχνοτήτων" (ίτεςυσηεν Εορρίη"). 

γ. "Τεχνολογίες" σύμφωνα με το σημείωμα για τη γενική τεχνολογία που αφορά την "ανάπτυξη" ή την 
"παραγωγή" οποιουδήποτε από τους ακόλουθους εξοπλισμούς μετάδοσης τηλεπικοινωνιών ή 
μεταγωγής στο "ειοτεά ρτο§ΓαπΐΓη6 εοπιτοϋεά - υπό τον έλεγχο αποθηκευμένου προγράμματος", 
λειτουργίες ή χαρακτηριστικά: 

1. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνικές στις οποίες περιλαμβάνονται η 
"ΑενηεΚτοήοιιε Τπυκίετ Μοόκ - Μέθοδος ασύγχρονης μεταφοράς" ("ΑΤΜ") που έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί με συνολική ψηφιακή ταχύτητα μεταφοράς που υπερβαίνει τα 
1,5 Οβίί/ε. 

2. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί λέιζερ και έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. Μήκος κύματος μετάδοσης άνω των 1750 ππι. 

β. Εκτελεί "οπτική ενίσχυση". 

γ. Χρησιμοποιεί τεχνικές συνεκτικής οπτικής μετάδοσης ή συνεκτικής οπτικής ενίσχυσης 
(οι οποίες επίσης καλούνται οπτικές ετερόδυνες ή ομόδυνες τεχνικές). 
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γ. 2. συνέχεια 

δ. Χρησιμοποιεί τεχνικές «πτυί1ίρΐ6χϊη§ - πολύπλεξης που διαθέτουν άνω των 8 οπτικών 
φερουσών σε ένα μόνο οπτικό «παράθυρο», ή 

ε. Χρησιμοποιεί αναλογικές τεχνικές και έχει πλάτος ζώνης άνω των 2,5 ΟΗζ. 

Σηιιείωση: Στο σημείο 5Ε001 ,γ.2.ε. δεν ελέγχεται η «τεχνολογία» για την "ανάπτυξη” 

ή την «παραγωγή» εμπορικών συστημάτων τηλεόρασης. 

3. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί "οπτική μεταγωγή". 

4. Ραδιοφωνικός εξοπλισμός με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Τεχνικές «ρααάταίυΓβ-απιρΙϊΐμόε-ιηοόυΙαίίοη - τετραγωνικής διαμόρφωσης του 
πλάτους» (<3ΑΜ) πάνω από το επίπεδο 128, ή 
β. Που λειτουργεί με συχνότητες εισόδου ή εξόδου άνω των 31 ΟΗζ, ή 

Σηαείωσν: Στο σΐ}μείο 5Ε001.γ.4.β. δεν ξλίγχεται η «τεχνολ.ογία» για την 

«ανάπτυξη» ή την «παραγωγή» εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί ή' 
τροποποιηθεί για λ,ειτουργία σε οποιαδήποτε ζώνη που διατίθεται από την 
ΙΤΌ. 

5. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί "Οογγηποπ εΚεηηβ! 5ί§η3Πίη§"σήμανση κοινού διαύλου - που 
λειτουργεί με είτε μη συνδεδεμένο είτε ημισυνδεδεμένο τρόπο λειτουργίας (352οοί3ΐεά ογ 
,ςιιαεί - α55οοΪ3ΐε<1 ΓΠοόο). 


5Ε101 


Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Τεχνολογική Σημείωση για την "ανάπτυξη”, "παραγωγή" ή 
’χρήση” εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 5Α101. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέρος 2 - 


5Α2 

5Α002 


"ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" 


Σηα. 1 : Η διαβάθμκρ] ελέγχου εξοπλισμού "ασφάλειας πληροφοριών", "λογισμικού", 

συστημάτων, "ηλεκτρονικών συναρμολογήσεων" που έχουν αναπτυχθεί ειόικά για 
εφαρμογές, ενοτήτων ίηιοάιιίετ) ολ.οκληρωμένω ν κυκλ,ωμάτω ν. δομικών στοιχείων ή 
λειτουργιών καθορίζεται στην Κατηγορία 5. Μέρος 2, ακόμη και αν αυτά αποτελ.ούν 
δομικά στοιχεία ή "ηλεκτρονικές συναρμολ.ογήσεις" ετέρου εξοπλισμού. 

Σιιιι. 2: Στι/ν Κατιργορία 5 - Μέρος 2 δεν ελέγχονται τα προϊόντα όταν συνοδεύουν το χρήστη για 

την προσωπική του χρήση. 

Σησ. 3: Συυείαισν για την κρυππονηάιαηστι 

Στα σημεία 5Α002 και 5Α002 δεν ελέγχονται τα αγαθά τα οποία ανταποκρίνονται σε όλες 
τις παρακάτω απαιτι/σεις: 

α. Είναι γενικά διαθέσιμα στο κοινό μέσω πώλησης χωρίς περιορισμούς, από 

απόθεμα σε σημεία λιανικής πώλησΐ]ς με κάποιο από τους ακόλ.ουθους τρόπους: 

1. Απ'ευθείας πώληση. 

2. Πώληση δια αλληλογραφίας. 

3. Ηλεκτρονικές πωλήσεις, ή 

4. Πωλήσεις δια τηλεφώνου. 

β. Η κρυπτογραφική λειτουργικότητα τους δεν μπορεί εύκολα να μεταβληθεί από το 
χρήστη. 

γ. Χρησιμοποιούνται για (εγκατάσταση από το χρήστη χωρίς περαιτέρω ουσιαστικέ) 
υποστήριξη από τον προμηθευτή. 

ό. Δεν περιέχουν συμμετρικό αλ.γόριθμο που χρησιμοποιεί μήκος κλείδας άνω των 
64 ύίΐε, και 

ε. Όταν απαιτείται οι λεπτομέρειες για τα αγαθά αυτά είναι προσιτές και μπορούν να 
παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλ.ους στις οποίες 
ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος προκεψένου να εξακριβωθεί η συμμύρφωσι; με 
τους όρους που περιγράφονται στις παραγράφους α. και ό. παραπάνω. 

Τετνική Συιιείωσπ: 

Στην κατηγορία 5 — Μέρος 2, τα ψηφία ελέγχου (ραηιγ Μις) δεν περιλαμβάνονται στο μήκος της κλείδας. 


Συστήματα. Εξοπλισμός και Δομικά Στοιχεία 

α. Συστήματα, εξοπλισμός, "ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις" που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για 

εφαρμογές, ενότητες (Γηοάιι1ε$) και ολοκληρωμένα κυκλώματα για "ασφάλεια 
πληροφοριών" ως εξής, καθώς και άλλα ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία για τον σκοπό 
αυτό: 

ΣΗΜ.: Για τον έλεγχο του εξοπλισμού λήψης ακριβούς θέσης από Δορυφόρο των 

παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης που ττεριλαμβάνει ή χρησιμοποιεί 
αποκρυπτογράφηση (δηλ ΟΡΕ ή ΟΙ.ΟΝΑ8Ξ), βλ σημείο 7Α005. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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5Α002 


α. συνέχεια 

1. Που να έχουν σχεδιαστεί ή να έχουν τροποποιηθεί για τη χρησιμοποίηση ψηφιακών τεχνικών 
που κάνουν χρήση «κρυπτογράφησης» και εκτελούν κρυπτογραφική λειτουργία πέραν του 
ελέγχου της γνησιότητας ή της ηλεκτρονικής υπογραφής και διαθέτουν οιοδήποτε των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

Τεγνικές Σιηιειώσεις: 

1. Οι λειτουργίες ελέγχου της -γνησιότητας και ηλεκτρονικής υπογραφής ιτερ λαμβάνουν 
συνόεόεμένη λειτουργία διαχείρισης της κλείδας. 

2. Ο έλεγχος της -γνησιότητας περιλαμβάνει όλες τις πτυχές του ελ,έγχου της πρόσβασης στην 
περίπτωσΐ] που δεν προβλ,έπεται κρυπτογράφηση αρχείων ή κειμένου εκτός από τις 
περιπτώσεις που άπτονται της προστασίας των κωδικών διέλευσης (ραεηνοπλε) των 
«ΡεπεοηαΙ ίάβηΐίβσαίιοη ΝηπιΒεετ - Προσωπικών αριθμών αναγνώρισης» (ΡΙΝί) ή 
ανάλ.ογων στοιχείων για την πρόληψη της άνευ αόείας πρόσβασης. 

2. Η «κρυπτογράφηση» δεν περιλαμβάνει τεχνικές «σταθερής» συμπίεσης των δεδομένων ή 
κωδικοποίησης. 

Συιιείωση: Στο σημείο 5Α002. α. 1. περιλαμβάνεται ο εξοπλ.ισμός που έχει σχεόιασθεί ή 

τροποποιηθεί ούτως ώστε να χρησιμοποιεί «κρυπτογράφηση» μέσω της χρήσης 
αναλογικών αρχών όταν χρησιμοποιείται με ψηφιακές τεχνικές. 

α. "Συμμετρικό αλγόριθμο" που χρησιμοποιεί μήκος κλείδας άνω των 56 όϊΐε, ή 

β. Κάθε είδος "ασύμειρου αλγορίθμου” όπου η ασφάλεια του βασίζεται σε οποιαδήποτε από 
τις εξής μεθόδους: 

1. Παραγοντοποίηση ακεραίων άνω των 512 όίίε (π.χ., Κ.5Α). 

2. Υπολογισμός διαφορετικών λογαρίθμων σε πολλαπλασιαστική ομάδα ορισμένης 
περιοχής μεγαλύτερης των 512 όίΐε (π.χ., ΟίίΤίε-Ηεϋπιαη στην περιοχή Ζ/ρΖ), ή 

3. Διαφορετικοί λογάριθμοι σε ομάδες διαφορετική από την αναφερόμενη στο 
σημείο 5Α002.α.Ι.β.2, άνω των 112 δϊΐ$ (π.χ., Οίίϊίε-Ηεΐΐηιαη σε ελλειπτική 
καμπύλη). 

2. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να επιτελούν κρυπτοαναλυτικές λειτουργίες. 

3. Δεν χρησιμοποιείται. 

4. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για τη μείωση των επισφαλών παρασιτικών εκπομπών 
των σημάτων που μεταφέρουν πληροφορίες πέραν του επιπέδου που απαιτείται για την 
προστασία της υγείας, την ασφάλεια ή τις προδιαγραφές που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. 

5. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούν μεθόδους κρυπτογράφησης 
ώστε να παράγουν τους κώδικες διασκορπισμού για συστήματα "διασκορπισμένου 
φάσματος", συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων μεταπηδησης για συστήματα 
"μεταπήδησης συχνοτήτων". 

6. Που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για να παρέχουν επιβεβαιωμένη ή δυνατή να 
επιβεβαιωθεί "ασφάλεια πολλαπλών βαθμιδών”, ή απομόνωση του χρήστη σε επίπεδο που 
υπερβαίνει την Τάξη Β2 των Κριτηρίων Τ05Ε0 (Τηκίβά Οοσιρικετ δνείειτι Εναΐυπίίοη 
Οπίβπα - Κριτήρια Αξιολόγησης Ασφαλούς Συστήματος Υπολογιστή) ή ισοδύναμο. 

7. Συστήματα τηλεπικοινωνιακών καλωδίων που έχουν σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί και 
χρησιμοποιούν μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό τρόπο για να ανιχνεύουν ανεπιθύμητη 
παρουσία. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5Α002 


5Β2 

5Β002 


συνέχεια 

Σιηιείωση: Στο σημείο 5Λ002 δεν ελέγχονται: 

ο. "Προσωπικές έξυπνες κάρτες" στις οποίες η κρυπτογραφική ικανότητα περιορίζεται 
για χρήσι/ σε εξοπλισμό ή συστήματα που εξαιρούνται από τον έλ,εγχο δυνάμει των 
στοιχείων β. έως στ. τι/ς παρούσας Σημείωσης. Εάν μία «προσωπική έξυπνη κάρτα» 
έχει πολλ.απλές λειτουργίες, η κατάστασή ελέγχου κάθε λειτουργίας αξιολογείται 
χώρια. 

β. Εξοπλισμός λήψης ραδιομεταόόσεων, τηλ,εοπτικών προγραμμάτων με πλ.ηρωμή ή 

παρόμοιων εκπομπών προγραμμάτων προοριζόμενων για περιορισμένο ακροατήριο 
καταναλωτών, χωρίς ψηφιακή κρυπτογράφηση πλην εκείνης που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αποστολή τηςχρέωσης ή πληφοροριών σχετικά με τον 
προγραμματισμό στους φορείς εκπομπής. 

γ. Εξοπλ.ισμός όπου η κρυπτογραφική δυνατότητα όεν είναι προσιτή στο χρήστη και ο 

οποίος έχει ειδικά σχεδιαστεί και περιορισθεί ώστε να επιτρέπει οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες λειτουργίες: 

/. Εκτέλ.εση λ.ογισμικού προατατευμένου κατά της αντιγραφής. 

2. Πρόσβση σε οποιαδήποτε από τα εξής: 

α. Μέσα προστατευμένα κατά της αντιγραφής των οποίων επιτρέπεται 
μόνο η ανάγνωση, ή 

β. Πληροφορίες αποθηκευμένες υπό κρυπτογραφημένη μορφή σε μέσα 
(π.χ. σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας) όταν τα μέσα διατίθενται προς πώ/.ησί) στο κοινά σε όμοια 
σύνολα, ή 

3. Άπαξ αντιγραφή ακουστικών και οπτικών δεδομένων τα οποία 
προστατεύονται όσον αφορά την πνευματική ιδιοκα^σία. 

δ. Κρυπτογραφικός εξοπλ.ισμύς ειδικά σχεδιασμένος και περιορισμένος για τραπεζική 
χρήση ή χρηματικές συναλλαγές. 

Τσ/νική Σπιιείωσπ: 

«Οιχρηματικές συναλλαγές» του σημείου 5Α002. Σημ. δ. περιλ.αμβάνουν τη συλλογή 
και το συμψηφισμό λειτουργιών που αφορούν ναύλους ή τραπεζική πίστη. 

ε. Φορητά ή κινητά ραδιοτηλέφωνα για μη στρατιωτική χρήση, (π.χ. για χρήσεις στο 

πλ.αίσιο εμπορικών κυψελ,ωτών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών), τα οποία δεν έχουν 
δυνατότητα κρυπτογράφησης από την πηγή έως τον προορισμό (εηά-1ο-εηά). 

στ. Ασύρματος τηλεφωνικός εξοπλ.ισμός, χωρίς δυνατότητα κρυπτογράφησης από την 

πηγή, μέχρι τον προορισμό, όπου η πραγματική εμβέλεια της ασύρματης λειτουργίας 
χωρίς ενίσχυση (δηλαδή απλό, άνευ αναμετάδοσης άλ.μα μεταξύ του τερματικού και 
του σταθμού βάσης) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι μικρότερο 
των 400 μέτρων. 


Εξοπλισμός δοκιμών. Επιθεώρησης και Παραγωγής 

α. Εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιασθεί για: 

1. Την "ανάπτυξη" εξοπλισμού ή λειτουργών που καθορίζονται στα σημεία 5Α002, 5Β002, 
5Π002 ή 5Ε002, και όπου συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός μετρήσεων ή δοκιμών. 

Την "παραγωγή" εξοπλισμού ή λειτουργιών που καθορίζονται στα σημεία 5Α002, 5Β002, 
50002 ή 5Ε002, όπου συμπεριλαμβάνεται εξοπλ.ισμός μετρήσεων, δοκιμών, επιδιόρθωσης ή 
παραγωγής. 


2. 
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5Β002 

502 

5Ό2 

5Ό002 


5Ε2 

5Ε002 


συνέχεια 

β. Εξοπλισμός μετρήσεων που έχει ειδικά σχεδιασθεί για να αξιολογεί και να επικυρώνει τις 
λειτουργίες "ασφάλειας πληροφοριών” που καθορίζονται στα σημεία 5Α002 ή 5Δ002. 


Υλικά 


Ουδέν. 


Λογισμικό 

α. “Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την “ανάπτυξη", "παραγωγή" ή 
"χρήση” εξοπλισμού ή "λογισμικού" που καθορίζεται στα σημεία 5Α002, 5Β002 ή 5Δ002. 

β. "Λογισμικό" που έχει ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την υποστήριξη "τεχνολογίας" που 
καθορίζεται στο σημείο 5Ε002. 

γ. Επί μέρους "λογισμικό" ως εξής: 

1. "Λογισμικό" που έχει τα χαρακτηριστικά ή εκτελεί τις λειτουργίες ή προσομοιώνει τις 
λειτουργίες του εξοπλισμού που καθορίζεται στα σημεία 5Α002 ή 5Β002. 

2. "Λογισμικό για να παρέχει επικύρωση "λογισμικού" που καθορίζεται στο σημείο 5Δ002.γ. 1. 

Σηιιείωση: Στο σημείο 5Δ002 δεν ελέγχονται: 

α. «Λογισμικό» ποο απαιτείται για τη «χρήση» εξοπλισμοί) που εξαιρείται 
από τον έλεγχο δυνάμει της Σημείωσης τοο σημείου 5Α002. 
β. «Λογισμικό» που παρέχει οποιαδήποτε από τις λειτουργίες τον 

εξοπλ.ισμού ποο εξαιρείται από τον έλεγχο δυνάμει τοο Σημειώματος 
στο σημείο 5Α002. 


Τεχνολογία 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με την Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη”, “παραγωγή" ή 
"χρήαη" εξοπλισμού ή "λογισμικού” που καθορίζεται στα σημεία 5 Α002,5Β002 ή 5Λ002. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ 
64 Συστήματα, εξοπλισμός και δομικά μέρη 
6Α001 Ηχομετρικά συστήματα 

ο. Συστήματα θαλάσσιων ηχομέτρων, εξοπλισμός ή ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

1. Ενεργητικά συστήματα (πομποί ή πομποδέκτες), εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

Σημείωση . Στο σημείο 6Λ001 .α. 1 <3εν ελέγχονται. 

ίϊ- Βαθύμετρα -του λειτουργούν κατακορύφως κάτω από τ?/ συσκευή και δεν περιλαμβάνουν 

λειτουργία σάρωσης υπερβαίνουσα - 20°. περιοριζόμενα στη μέτρηση του βάθους ύδατος. την 
απόσταση βυθισμένων ή θαμμένων αντικειμένων ή τον εντοπισμό κο.ταΰιών ψαριών, 
β Ηχητικοί σιφατοδότες. ως εξής 

1. Ηχητικοί σιιμστοδότες έκτακτης ανάγκης. 

2. Σηματοδότες υποβρύχιων ηχοκνμάτων ειδικά σχεδιασμένοι για τον επανεντοπιαμό ή την 
επιστροφή σε μια υποβρύχια θέση. 

α. Συστήματα βαθυμετρικής επισκόπησης ευρέων λωρίδων σχεδιασμένα για την τοπογραφική αποτύπωση 
του θαλάσσιου βυθού, που έχουν όλα τα ακόλουθα: 

1. Είναι σχεδιασμένα για να λαμβάνουν μετρήσεις υπό γωνία υπερβαίνουσα τις 20° από την 
κατακόρυφο. 

2. Είναι σχεδιασμένα για να μετρούν βάθη που υπερβαίνουν τα 600 γπ κάτω από την επιφάνεια του 
ύδατος· και 

3. Είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενσωματωμάτωση πολλαπλών δεσμών, οποιαθήποτε από τις οποίες είναι κάτω του ί ,9° ή 
β. Ακρίβεια δεδομένων ανώτερη του 0.3% του βάθους ύδατος στο πλάτος της λωρίδας, ως μέσου 
όρου των μεμονωμένων μετρήσεων στη λωρίδα αυτή. 

β. Συστήματα ανίχνευσης ή εντοπισμού αντικειμένων που έχουν οποιοδήποτε οπό τα ακόλουθα 

1. Συχνότητα εκπομπής κάτω των 10 ΙτΗζ, 

2. Ηχοστάθμη πίεσης υπερβαίνουσα τα 224 03 (τιμή αναφοράς 1 μΡα σε απόσταση I γπ) για εξοπλισμό 
λειτουργικής συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων από 10 λΗζ έως και τα 24 λΗζ, 

3. Ηχοστάθμη πίεσης υπερβαίνουσα τα 235 άΒ (τιμή αναφοράς 1 μΡα σε απόσταση ! τη) για εξοπλισμό 
λειτουργικής συχνότητας στη ζώνη συχνοτήτων μεταξύ 24 λΗζ έως 30 λΗζ, 

4. Σχηματίζουν δέσμες κάτω της Γ σε οποιοδήποτε άίονα και έχουν λειτουργική συχνότητα κάτω των 
ΙΟΟλΗζ. 

5 Έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν καθαρή εικόνα από αποστάσεις άνω των 5,120 ιυ- ή 
6. Έχουν σχεδιασθεί για να αντέχουν πιέσεις, υπό συνθήκες ομαλής λειτουργίας, σε βάθη υπερβαίνοντα 
τα 1.000 γπ και που έχουν μορφοτροπείς με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 
α. Δυναμική αντιστάθμιση έναντι πίεσης· ή 

β. Έχουν ενσωματωμένο στοιχείο μορφοτροπής διαφορετικό από ζιρκονικό-τιτανικό άλας 
μολύβδου. 
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·/, 1 Ιχοπροβολείς, συμπεριλαμβανομένων μορφοτροπέων, στους οποίους είναι ενσωματωμένα 

πιεζοηλεκτρικά. μαγνητοπεριοριστικά. ηλεκτροπεριοριστικά, ηλεκτροδυναμικά ή υδραυλικά στοιχεία που 
λειτουργούν μεμονωμένως ή με επί τούτου μελετημένο συνδυασμό, με οποιοόήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Σημε ίωση I: Η διαβάθμισα; ελέγχου ηχοπροβολέων, συμπεριλαμβανομένων των μορφοτροπέων, που είναι 
ειδικώς μελ.ενγμένοι για άλλο εξοπλισμό, υπαγορεύεται αϊτό τη διαβάθμιση ελέγχου του 
άλλου εξοπλ.ισμού. 

Σηιιείοισν 2 : Στο σημείο όΛΟΟΙ.α. Ι.γ. δεν ελέγχονται ηλεκτρονικές π>;γές που κατευθύνουν τον ήχο μόνο 
κατακορύφως. ή μηχανικές πηγές (π. χ. αεριοβύλο ή κρουστικό ατμοβόλ.ο) ή χημικές 
πηγές (π. χ. εκρηκτικά). 

1. Στιγμιαία πυκνότητα ακτινοβολούμενης ηχητικής ισχύος υπερβαίνουσα τα 0,01 ιη\ν/πιπι : /Ηζ -για 
συσκευές λειτουργούσες σε συχνότητες κάτω των 10 ΙίΗζ, 

2. Συνεχή πυκνότητα ακτινοβολούμενης ηχητικής ισχύος υπερβαίνουσα τα 0,001 πι\ν/πιπι-ΥΗζ για 
συσκευές λειτουργούσες σε συχνότητες κάτω των 10 ΚΗζ- 

Τεννική σημείωση : 

Η πυκνότητα ηχητικής ισχύος λαμβάνεται διαιρώντας την ηχητική ισχύ εξόδου με το γινόμενο της 
ακτινοβολούσες επιφάνειας ε~ί ουχνότηζα λειτουργίας. 

3. Καταστολή πλευρικού λωβού υπερβαίνουσα τα 22 άΒ, 

5. Ηχητικά συστήματα, εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη για την εξακρίβωση της θέσης 

πλοίων επιφάνειας ή υποβρυχίων σκαφών, σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε εμβέλεια υπερβαίνουσα τα 
1000 σι με ακρίβεια εντοπισμού κάτω των 10 πι ιτη$ (μέση τετραγωνική ρίζα), για μετρήσεις σε απόσταση 
1000 σι: 

Σημείωση : Στο σημείο 6Α001 .α.1 .δ. περιλαμβάνονται: 

σ. Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ισοψασική "επεξεργασία σήματος" μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων σημαντι'/ρων και του υδροφώνοα που είναι τοποθετημένο στο πλοίο 
επιφάνειας ή το υποβρύχιο σκάφος, 

β. Εξοπλισμός που είναι ικανός να διορθώνει αυτομάτως σφάλματα μετάδοσης με την 

ταχύτητα του ήχου για τον υπολογισμό ενός στίγματος. 

2. Παθητικά συστήματα (λήψης, είτε σχετίζονται είτε όχι - στη συνήθη εφαρμογή τους - με χωριστό ενεργητικό 
εξοπλισμό), εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

α Υδρόφωνα (μορφοτροπείς) με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Συαείοιση : Οι έλεγχοι οι εφαρμοστέοι στα ειδικά σχεδιασμένα για άλλον εξοπλισμό υδρόφωνα 

καθορίζονται από τους ελέγχους που διέπουν τον εν λ.όγω άλεον εξοπλισμό. 

I. Που έχουν ενσωματωμένους συνεχείς εύκαμπτους αισθητήρες ή συγκροτήματα διακεκριμένων 

αισθητηρίων στοιχείων διαμέτρου ή μήκους μικρότερου από 20 ιππι και με διαχωρισμό μεταξύ 
στοιχείων μικρότερο από 20 σιηι. 
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2. Που έχουν οποιοόήποτε από τα ακόλουθα αισθητήρια στοιχεία: 
α. Οπτικές ίνες, 

β. Πιεζοηλεκτρικά πολυμερή· ή 
ν. Εύκαμπτα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά υλικά· 

3. Ευαισθησία υόροφώνων ανώτερη των -180 <3Β σε οποιοδήποτε βάθος χωρίς αντιστάθμιση 
επιταχύνσεως- 

4. Οταν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε βάθη άνω των 35 πι, με αντιστάθμιση επιτάχυνσης 

5. Είναι σχεδιασμένα νια λειτουργία σε βάθη υπερβαίνοντα τα 1000 ην 

ΤεπΊκϋ συιιείωσυ : 

Ως εναισθι/σία υόροφώνων ορίζεται το εικοσαπλ.άσιο τον δεκαδικού λογαρίθμου του λ&γου της ενεργού 
τάσεως εξόδου ως προς τιμή αναφοράς / V πυτ. όταν ο υόροφωνικός αισθητι/ρας, χωρίς προενισχυτή, 
τοποθετείται σε ετέτεΡσ πεδίο ηχητικών κυμάτων με ενεργό τιμή ,τιέσεως / μΡα. Για παράδειγμα, ένα 
υύοόφωνο των -160 άΒ (τιμή αναφοράς 1 V ανά μΡα) θα απέδιδε τάση εξόδου ΚΓ 1 V σε ένα τέτοιο πεδίο, 
ενώ ένα νδρόφωνο ευαισθησίας -180 άΒ θα. απέδιδε έξοδο μόνο ΚΤ^ Κ Τοιουτοτρόπως, τα -160 άΒ είναι 
καλ ύτερα από τα -180 άΒ. 

β. Ρυμουλκούμενες συστοιχίες ηχητικών υόροφώνων με τα ακόλουθα: 

1. Ομάδα υόροφώνων με βήμα μικρότερο από 12,5 ιτι· 

2. Σχεδιασμένα ή "ικανά να τροποποιηθούν” ώστε να λειτουργούν σε βάθη υπερβαίνοντα τα 35 ην 
Τετνική σνιιείωση : 

Η φράση "ικανά να τροποποιηθούν" στο σΐ}μείο 6Α00ί.α.2.β.2. σημαίνει να υπάρχει πρόβλ.εψη για 
αλλαγή της συρμάτωσης ή των διασυνδέσεων ώστε να μεταβληθεί το βήμα μεταξύ των υόροφώνων της 
ομάδας ή τα όρια του βάθους λειτουργίας. Οι προβλέψεις αυτές είναι: εφεδρική συρμάτωση 
υπερβαίνουσα ποσοστό 10% του αριθμού των αγωγών, εξσρτι'/ματα ρύΟμισιγς του βήματος μεταξύ των 
υόροφώνων της ομάδας ή εσωτερικές συσκευές περιορισμού του βάθους που να είναι ρυθμίσιμες ή να 
ελέγχουν περισσότερες από μια ομάδα υόροφώνων. 

3. Αισθητήρες πορείας υπαγόμενοι στο σημείο 6Α001,α.2.δ· 

4. Ενισχυμένοι κατά το διαμήκη άξονα εύκαμπτοι στοιχειοσωλήνες- 

5. Συναρμολογημένη συστοιχία διαμέτρου μικρότερης των 40 πιπν 

6. Πολυπλεκτικά σήματα ομάδας υδροφώνων που είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε βάθη άνω 
των 35 ητ ή έχουν ρυθμίσιμη ή αντικαταστάσιμη αισθητήρια διάταξη προκειμένου να λειτουργούν σε 
βάθη άνω των 35 ην ή 

7. Χαρακτηριστικά υδροφώνων προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α001 .α.2.α 

γ Εξοπλισμός επεξεργασίας, ειδικά σχεδιασμένος για ρυμουλκούμενες συστοιχίες ηχητικών υδροφώνων, 
που έχει "δυνατότητα προγραμματισμού προσπελάσιμη από το χρήστη” και επεξεργασία και συσχέτιση σε 
κλίμακα χρόνου ή συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης φασματικής ανάλυσης, διόδου από ψηφιακό φίλτρο 
και διαμόρφωσης σε δέσμη με τη χρήση ταχείας ανάλυσης κατά Ροαπετ ή άλλων μετασχηματισμών ή 
διεργασιών. 
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δ. Αισθητήρες πορείας που έχουν ο λα τα ακόλουθα: 

1. Ακρίβεια καλύτερη από -0.5 = , και 

2. Σχεδιασμένοι ώστε να λειτουργούν σε βάθη άνω των 35 σι ή εφοδιασμένοι με ρυθμιζόμενη ή 
αντικαταστόσιμη αισθητήρια διάταση ώστε να λειτουργούν σε βάθη άνω των 35 οι, 

ε. Καλωδιακά συστήματα βυθού ή ανοικτού κόλπου που έχουν ο.τοιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενσωματωμένα υδρόφωνα που ορίζονται στο σημείο 6Α001.α.2.α.·ή 

2. Ενσωματωμένες πολυπλεκτικές μονάδες σήματος ομάδας υδροφώνων με όλα τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 

α) είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε βάθη άνω των 35 Πΐ ή έχουν ρυθμίσιμη ή 

αντικαταστάσιμη αισθητήρια διάταξη .τροκειμένου να λειτουργούν σε βάθη άνω των 35 πι, και 
β) επιδέχονται λειτουργική ανταλλαγή με συρόμενες μονάδες συστοιχιών ακουστικών υδροφώνων, 

στ. Εξοπλισμός επεξεργασίας, ειδικά σχεδιασμένο για καλωδιακά συστήματα βυθού ή ανοικτού κόλπου, που 
έχει "δυνατότητα προγραμματισμού προσπελάσιμη από το χρήστη” και επεξεργασία και συσχέτιση σε 
κλίμακα χρόνου ή συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης φασματικής ανάλυσης, διόδου από ψηφιακό φίλτρο 
και διαμόρφωσης σε δέσμη με τη χρήση ταχείας ανάλυσης κατά Ρουποτ ή άλλων μετασχηματισμών ή 
διεργασιών. 

β. Εξοπλισμός ηχοβολιστικού δρομομέτρου με συσχετισμό ταχύτητας σχεδιασμένος για να μετρά την οριζόντια 
ταχύτητα του μεταφέροντος τον εξοπλισμό μέσου σχετικώς προς το θαλάσσιο βυθό σε αποστάσεις μεταξύ 
μεταφορικού μέσου και θαλασσίου βυθού άνω των 500 ιτι. 


6Α002. Οπτικοί αισθητήρες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6ΑΙ02. 

α. Οπτικοί ανιχνευτές, ως εξής: 

Σ»υείωπτ> : Στο σημείο 6Α002.Ο. δεν ελέγχονται οι φωτοευαίσβιμες συσκευές γερμανίου ή πυριτίου 

1, "Κατάλληλοι για διαστημική χρήση" ηλεκτρονικοί ανιχνευτές, ως εξής: 

α. “Κατάλληλοι για διαστημική χρήση" ηλεκτρονικοί ανιχνευτές που έχουν όλα τα ακόλουθα. 

1. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος κλίμακας άνω των ! 0 ππι και μέχρι 300 πιτι· και 

2. Απόκριση μικρότερη από 0,1% σχετικώς προς την απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος άνω των 400 
ππι- 

β. “Κατάλληλοι για διαστημική χρήση” ηλεκτρονικοί ανιχνευτές που έχουν όλα τα ακόλουθα: 

!. Απόκριση αιχμής σε μήκος κύματος κλίμακας άνω των 900 ππι και μέχρι 1.200 ηπν και 
2. "Σταθερά χρόνου" απόκρισης το πολύ 95 πχ· 

γ. “Κατάλληλοι για διαστημική χρήση" ηλεκτρονικοί ανιχνευτές που έχουν απόκριση αιχμής σε μήκος 
κύματος κλίμακας άνω των 1.200 ητη και μέχρι 30.000 ππι. 
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2. Λυχνίες προβολής εντονότερων εικόνων και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

α. Λυχνίες προβολής εντονότερων εικόνων που ανταποκρϊνονται σε όλα τα κατωτέρω: 

1. Απόκριση αιχμής σε μήκη κύματος κλίμακας άνω των 400 ηπι και μέχρι 1.050 πιπ· 

2. Πλάκα μικροοιαύλου για ηλεκτρονική ενίσχυση εικόνας με βήμα οπών (διάστημα από κέντρο σε 
κέντρο) 15 ματ ή μικρότερο· και 

3. Φωτοκάθοδοι, ως εξής: 

α. 5-20, 5-25 ή φωτοκάθοδοι πολυαλκαλίων με φωτεινή ευαισθησία άνω των 240 μΑ/Ιπν 

β. Φωτοκάθοδοι ΟαΑ5 ή ΟαΙπΑε- ή 

γ. Αλλες φωτοκάθοδοι σύνθετων ημιαγωγών ΙΙΙ-ν. 

Σημείωση: Στο σημείο 6Α002.α.2.α.3.γ. δεν ελ.ςγχονται οι φωτοκάθοδοι σύνθετων ημιαγωγών 

μεμέγιστη ευαισθησία ακτινοβολίας 10 σιΑ/Ιί' ή λιγότερο 

β. Ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη, ως εξής: 

1. Πλάκες μικροδιαύλων με βήμα οπών (διάστημα από κέντρο σε κέντρο) 15 υιτ) ή ιιικοότεοο - 

2. Φωτοκάθοδοι ΟαΑχ ή ΟαΙπΑχ· 

3. Αλλες φωτοκάθοδοι σύνθετων ημιαγωγών ΗΙ-ν. 

Σηιιείωσν: Στο σημείο 6Λ002.α.2.β.3. δεν ελέγχονται οι φωτοκάθοδοι σύνθετων ημιαγωγών με 

μεγίστη ευαισθησία ακτινοβολίας 10 πιΛ/ΙΤ ή λιγότερο. 

3. Μη "κατάλληλες για διαστημική χρήση" "συστοιχίες εστιακού επιπέδου", ως εξής: 

Τεχνική σημείωση : 

Οι γραμμικές ή όιϋιάατατες ,τολυσι οιχειακές συστοιχίες αναφέρονται ως "συστοιχίες εστιακού επιπέδου" 

Στο σημείο 6.1002.α.3 περιλαμβάνονται φωτοαγώγιμες και φτυτοβολταϊκές συστοιχίες. 

Στο σημείο 6Α002.α.3. δεν ελέγχονται 
α. "συστοιχίες εστιακού επιπέδου " με πυρίτιο. 

β. πολυστοιχειακές (μέχρι και !δ στοιχείων) εγκιβωτισμένες φωτοαγώγιμες κυψέλες που 
χρησιμοποιούν θειούχο ή σεληνιούχο μόλυβδο 
γ. ιτυροηλεκτρικοί ανιχνευτές που χρησιμοποιούν κάποιο από τα εςι)ς: 

1. Θειική τριγλ.υκίνη και παραλλαγές 

2. Τιτανικό μόλνβδο-λανΰάνιο-ζιρκόνιο και παραλλαγές 

3. Τανταλ.ικό λίθιο- 

•I. Φθοριούχο πολυβινυλ.ιδένιο και παραλλαγές 
5. Νιοβικό στροντιοβάριο και παραλλαγές. 

α. Μη "κατάλληλες για διαστημική χρήση” "συστοιχίες εστιακού επιπέδου" που έχουν όλα τα ακόλουθα: 

1. Μεμονωμένα στοιχεία με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος υπερβαίνουσα τα 900 ηπι και 
μέχρι 1050 ππν και 

2. "Σταθερά χρόνου" απόκρισης μικρότερη από 0,5 η$· 


Σημείωση 2: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11319 


6Α002 α. 3. συνέχεια 

β. Μη "κατάλληλες για διαστημική χρήση" “συστοιχίες εστιακού επιπέδου" -του έχουν όλα τα ακόλουθα; 

1. Μεμονωμένα στοιχεία με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 1050 ηπι και μέχρι 
1200 ηπι· και 

2. "Σταθερά χρόνου" απόκρισης το πολύ 95 πε· 

γ Μη "κατάλληλες για διαστημική χρήση" "συστοιχίες εστιακού επιπέδου" που έχουν μεμονωμένα στοιχεία 
με απόκριση αιχμής σε κλίμακα μήκους κύματος άνω Των 1200 η σι και μέχρι 30000 ηπι· 

β. "Αισθητήρες μονοψασματικής απεικόνισης" και "αισθητήρες πολυφασματικής απεικόνισης" σχεδιασμένοι για 
εφαρμογές τηλεπισκόπησης, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (ίΡΟν) μικρότερο από 200 μίνιά (μικροακτίνια)· ή 

2. Έχουν προδιαγράφει για να λειτουργούν σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 400 πια και μέχρι 30000 ηπι και 
έχουν όλα τα ακόλουθα: 

α. Παρέχουν έξοδο δεδομένων απεικόνισης σε ψηφιαχη μορφή· και 
β. Έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Είναι "κατάλληλα για διαστημική χρήση"· ή 

2. Είναι σχεδιασμένα για αεροφερόμενη λειτουργία και χρησιμοποιούν σύστημα διαφορετικό από 
ανιχνευτές πυριτίου και έχουν ΙΕΟν κάτω των 2.5 πιταιΐ (χιλιοστοακτίνια)· 

γ. Εξοπλισμός απεικόνισης άμεσης όψης που λειτουργεί στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα φωτός και περιλαμβάνει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Λυχνίες ενίσχυσης εικόνων που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.2.α.· ή 

2. "Συστοιχίες εστιακού επιπέδου” που καθορίζονται στο σημείο όΑ002.α.3. 

Τεγνικι'ι σημείωση : 

Η έκφρασι; "άμεση όψη" αφορά εξοπλισμό απεικόνισης που λειτουργεί στο ορατό ή υπέρυθρο φάσμα φωτός και 
παρουσιάζει οπτική εικόνα σε ανθρώπινο παρατηρητή, χωρίς να μετατρέπει την εικόνα σε ηλεκτρονικά σήμα για 
τι/λεοπτική παρουσίαση και που <5εν μπορεί να καταγράψει ή αποθηκεύαει την εικόνα κατά τρόπο φωτογραφικό, 
ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο. 

Σιιιιείωση : Στο σημείο 6Λ002.γ. δεν ελέγχεται ο ακόλουθος εξοπλισμός που περιλαμβάνει είδη διαφορετικά από 

φωτοκαθόδους (ίο. ϊ.ν ή ΟαίηΑε: 

α. Συστήματα συναγερμού κατά των εισχωρούν των καταχρηστικώς σε βιομηχανίες ή οικίες. 

αυσπ/ματα ελέγχου κυκλοφορίας ή βιομηχανικών κινήσεων ή συστήματα καταμέτρησΐ]ς 
β. Ιατρικός εξοπλ,ισμός 

γ. Βιομηχανικός εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος για επιθεώρηση, διαλ.ογή ή ανάλυση ιδιοτήτων των 

υλικών- 

δ. Α νιχγ.'ευτές φλ&γας για βιομηχανικούς κλ.ιβάνους- 
ε. Εξοπλ,ισμός ειδικώς σχεδιασμένος για ερ-γασηφιακή χρήση. 


δ. Ειδικά βοηθητικά δομικά μέρη για οπτικούς αισθητήρες, ως εξής: 

1. "Κατάλληλοι για διαστημική χρήση" κρυογενείς ψύκτες· 

2. Μη “κατάλληλοι για διαστημική χρήση" κρυογενείς ψύκτες με θερμοκρασία ψυκτικής πηγής κάτω από 218 Κ 
(-55° Ο), ως εξής: 

α. Τύπου κλειστού κύκλου με καθορισμένο μέσο χρόνο έως το σφάλμα (ΜΤΤΡ), ή μέσο χρόνο μεταξύ 
σφαλμάτων (ΜΤΒΡ), άνω των 2500 ωρών- 

β. Αυτορυθμιζόμενοι μινι-ψύκτες Ιουΐο-Τΐιοπιεοπ (ΓΓ), με εξωτερική διάμετρο μικρότερη από 8 πιπν 

3. Οπτικές αισθητήριες ίνες ειδικώς κατασκευασμένες μέσω επέμβασης είτε στη σύνθεση είτε στη δομή, ή 
τροποποιημένες με επίστρωση, ώστε να καταστούν ευαίσθητες στον ήχο, τη θερμότητα, την αδράνεια, τον 
ηλεκτρομαγνητισμό ή την πυρηνική ακτινοβολία. 
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6Α002 συνέχεια 

ε. “Κατάλληλ-ες για διαστημική χρήση" "συστοιχίες εστιακού επιπέδου" που έχουν περισσότερα από 2.048 στοιχεία ανά 
συστοιχία και απόκριση αιχμής .σε κλίμακα μήκους κύματος άνω των 300 ππι και μέχρι 900 ητη. 

6Α003 Μηχανές κινηματογράφησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 6Α203. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μηχανές κινηματογράφησης ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για υποβρύχια χρήση, βλ. 
σημεία 8Α002.6. και 8Λ002.ε. 

Σπυείωση Οι μηχανές κινηματογράφησης στο .τλ.αίσιο εξοπλισμού με όργανα που προσδιορίζονται στα σημεία 

6.1003.(1.3 έτος 6Α003.α.5 που διαθέτουν σπονδυλωτές δομές πρέπει να κρίνονται ανάλ.ογα με τη μεγίστη τους 
ικανότι/τα. με χρήση διαθέσιμων "ηλεκτρονικών συγκροτημάτων" σύμφωνα με τις προδιαγρφές του 
κατασκευαστή. 

α. Μηχανές κινηματογράφησης στο πλαίσιο εξοπλισμού με όργανα, ως εξής: 

1. Μηχανές κινηματογραφικής λήψης υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέγεθος φιλμ από 8 πιιη 
έως και 16 πιπι, στις οποίες το κινηματογραφικό φιλμ προωθείται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της λ.ήψης και 
που είναι ικανές να αποτυπώνουν με ρυθμούς άνω των 13150 εικόνων ανά δευτερόλεπτο· 

Σιιιιείωσυ : Στο σημείο 6Α003.Ο.1. <5εν ελέγχονται μηχανές κινηματογραφικών λήψεων σχεδιασμένες για μη 

στρατιωτικούς σκοπούς. 

2. Μηχανικής λειτουργίας κινηματογραφικές μηχανές υψηλής ταχύτητας, σπς οποίες δεν μετακινείται το φιλμ, 
ικανές να αποτυπώνουν με ρυθμούς άνω του 1000000 εικόνων ανά δευτερόλεπτο για το πλήρες ύψος της 
εικόνας φιλμ των 35 ιτιπι ή με αναλογικώς υψηλότερους ρυθμούς για εικόνες μικρότερου ύψους ή με 
αναλογικώς κατώτερους ρυθμούς για εικόνες μεγαλύτερου ύψους· 

3. Μηχανικής ή ηλεκτρονικής λειτουργίας κινηματογραφικές μηχανές συνεχούς εικόνας, με ταχύτητες γραφής 
άνω των 10 ητπτ/με· 

4. Ηλεκτρονικής λειτουργίας μηχανές αποτύπωσης εικόνων, ταχύτητας άνω του 1000000 εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο- 

5. Ηλεκτρονικής λειτουργίας κινηματογραφικές μηχανές που έχουν όλα τα ακόλουθα: 

α. Ταχύτητα ηλεκτρονικού διαφράγματος (ικανότητα προσπέλ.ασης στην πύ/.η) κάτω του 1 με ανά πλήρη 
εικόνα· και 

β. Χρόνο ανάγνωσης που επιτρέπει ρυθμό αποτύπωσης εικόνων άνω των 125 πλήρων εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο. 

β. Μηχανές απεικόνισης ως εξής: 

Σιιυείωσυ : Στο σημείο 6Α003.β. δεν ελέγχονται μηχανές τηλεοπτικών ή οπτικοακουστικών λήψεων ειδικά 

σχεδιασμένες για τιβεοπτικές μεταδόσεις. 

I. Μηχανές μαγνητοσκόπησης εμπεριέχουσες αισθητήρες στερεός κατάστασης, που έχουν οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα· 

α. Ανω των 4 χ 10 4 “ενεργά εικονοκύτταρα" ανά συστοιχία στερεός κατάστασης για μηχανές 
μονοχρωματικής (μαυρόασπρης) λήψης· 

β Άνω των 4 X 10° "ενεργά εικονοκύτταρα" ανά συστοιχία στερεός κατάστασης για μηχανές έγχρωμης 
λήψης εμπεριέχουσες τρεις συστοιχίες στερεός κατάστασης· ή 
γ. Άνω των 12 χ 30 6 "ενεργά εικονοκύτταρα" ανά συστοιχία στερεός κατάστασης για μηχανές έγχρωμης 
λήψης εμπεριέχουσες μια μόνο συστοιχία στερεός κατάστασης· 
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6Α00.3 β. συνέχεια 

2. Μηχανές σάρωσης και συστήματα μηχανών σάρωσης, που έχουν όλα τα ακόλουθα: 
α. Συστοιχίες γραμμικής ανίχνευσης με άνω των 8192 στοιχεία ανά συστοιχία· και 
β. Μηχανική σάρωση προς τη μια κατεύθυνση. 

3. Μηχανές απεικόνισης εμπεριέχουσες λυχνίες προβολής εντονότερων εικόνων που καθορίζονται στο σημείο 
6Α002.α.2.α.· 

4. Μηχανές απεικόνισης εμπεριέχουσες "συστοιχίες εστιακού επιπέδου” που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.3. 
Σηαεϊωση Στο σημείο 6Λ00χβ.4 δεν τίθενται οπό έλεγχο οι μηχανές απεικόνισης οι εμπεριέχουσες γραμμικές 

"συστοιχίες εστιακού επιπέδου” με δώδεκα το πολύ στοιχεία, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν 
χρονοκαθυστέρησΐ]-και-ολοκλι']ρ&ιση μέσα στο στοιχείο και είναι σχεδιασμένες για τους εξής 
σκοπούς: 

α. Βιομηχανικά ή πολιτικά συστήματα συναγερμού που ανιχνεύουν την είσοδο ατόμων, 
αυστήματα ελέγχου κυκλοφορίας ή κινήσεων στη βιομηχανία, συστήματα μέτρησι’ς, 
β Βιομηχανικά εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για την επιθεωρητή] ή παρακολούθηση των ροών 

θερμότητας σε κτίρια, εξοπλισμό ή βιομηχανικές διεργασίες, 

·;. Βιομηχανικό εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για την επιθεωρητή], τη διαλογή ή την ανάλυση 

ιδιοτι']των των υλικών, 

<) Εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για εργαστηριακή χρήση, ή 
ε. Ιατρικό εξοπλισμό. 

6Α004 Οπτικά συστήματα 

α. Οπτικά κάτοπτρα (ανακλαστικές διατάξεις), ως εξής: 

!. "Παραμορφώσιμα κάτοπτρα" με συνεχείς ή πολυστοιχειακές επιφάνειες και ειόικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη 
τους, ικανά να μεταθέτουν δυναμικώς τμήματα επιφάνειας του κατόπτρου με ρυθμούς άνω τοιν 100 Ηζ· 

2. Μονολιθικά κάτοπτρα ελαφρού βάρους με μέση "ισοδύναμη πυκνότητα” κάτω των 30 Ιτς/πΓ και συνολική 
μάζα άνω των 10 λμ· 

3. Ελαφρού βάρους "σύνθετης κατασκευής" ή από αφρό συγκροτήματα καθρεπτών με μέση "ισοδύναμη 
πυκνότητα" κάτω των 30 Κ&Ίτγ και συνολική μάζα άνω των 2 λβ· 

4. Κάτοπτρα καθοδήγησης δεσμών με διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω των 100 γππι που διατηρούν 
επιπεόότητα 322 ή καλύτερη (3.= 633 ηιπ) και με εύρος ζώνης του συστήματος ελέγχου άνω των 100 Ηζ. 

β. Δομικά μέρη οπτικών συστημάτων κατασκευασμένα από σε>.ηνιούχο ψευδάργυρο (Ζηδε) ή θειούχο ψευδάργυρο 

(Ζη5), με εκπομπή σε κ3.ίυακα μήκους κύματος άνω των 3000 ητη και μέχρι 25000 πια, τα οποία έχουν οποιοδήποτε 

από τα ακόλουθα: 

1. Όγκο άνω των 100 ειτ> 3 · ή 

2. Διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω των 80 τηπι και πάχος (βάθος) άνω των 20 γππι· 
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6Α004 συνέχεια 

γ. "Κατάλληλα για διαστημική χρήση" δομικά μέρη απτικών συστημάτων, ως εξής: 

1. Ελαφρού βάρους έτος κάτω του 20% “ισοδύναμης πυκνότητας" συγκρινόμενο ,τρος συμπαγές ακατέργαστο 
τεμάχιο του ίδιου ανοίγματος και βάρους· 

2. Ανεπεξέργαστα υποστρώματα, επεξεργασμένα υποστρώματα που έχουν επιφανειακές επικαλύψεις (μονής ή 
πολλών στρώσεων, μεταλλικής ή διηλεκτρικής, αγώγιμης, ημιαγώγιμης ή μονωτικής) ή που έχουν 
προστατευτικά υμένια· 

3. Τμήματα ή συγκροτήματα κατόπτρων σχεδιασμένα για να συναρμολογηθούν στο διάστημα σε οπτικό σύστημα 
με άνοιγμα συλλογής ισοδύναμο τουλάχιστον προς μεμονωμένο οπτικό σύστημα διαμέτρου 1 μέτρου· 

4. Κατασκευασμένα από “σύνθετα” υλικά με συντελεστή γραμμικής θερμικής διαστολής το πολύ ίσο προς 5 X 
! 0 “ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση συντεταγμένων· 

5. Εξοπλισμός οπτικού ελέγχου, ως εξής: 

1. Ειδικώς σχεδιασμένος για να διατηρεί την εικόνα της επιφάνειας ή τον προσανατολισμό των "κατάλληλων για 
διαστημική χρήση" δομικών μερών που προδιαγράφονται στο σημείο 6Α004.γ. 1. ή 6Α004.γ.3.· 

2. Που διαθέτει εύρη ζώνης για καθοδήγηση, ιχνηλασία, σταθεροποίηση ή ευθυγράμμιση αντηχείου τουλάχιστον 
ίσα προς 100 Ηζ και ακρίβεια έως και 10 μτυοΙ (μικροακτίνια)· 

3. Αναρτήρες συστήματος καρντάν που έχουν όλα τα ακόλουθα: 
α. Μεγίστη απόκλ.ιση άνω των 5°, 

β. Εύρος ζώνης συχνοτήτων τουλάχιστον 100 Ηζ, 

γ. Παρουσιάζουν σφάλματα γωνιακής σκόπευσης το πολύ ίσα προς 200 μταά (μικροακτίνια), και 
5. Έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Έχουν διάμετρο ή μήκος μείζονος άςονος άνω των 0,15 τη και μέχρι 1 γπ και είναι ικανά για γωνιακές 
επιταχύνσεις άνω των 2 πκΐ (ακτινίων)/5' · ή 

2. Έχουν διάμετρο ή μήκος μείζονος άξονος άνω του 1 ιη και είναι ικανά για γωνιακές επιταχύνσεις 
άνω των 0,5 πιά (ακτινίων)/$~. 

4. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να διατηρούν την ευθυγράμμιση κατοπτρικών συστημάτων με συγχρονισμένες 
συστοιχίες ή συγχρονισμένους τομείς κατόπτρων που αποτελούνται από κάτοπτρα με τομέα διαμέτρου ή 
μήκους μείζονος άξονα τουλάχιστον 1 ιη. 

ε. "Ασφαιρικά οπτικά στοιχεία” με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Μεγίστη διάσταση του οπττκού ανοίγματος άνω των 400 πιιη, 

2. Επιφανειακή τραχύτητα κάτω του 1 ηπι (πηε) για μήκη δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 ππι, και 

3. Συντελεστή γραμμικής θερμικής διαστολής με απόλυτο μέγεθος κάτω του 3· 1 Ο^/Κ στους 25°0. 

Τεγνικές παρατηρήσεις ; 

/. Ως "ασφαφικό οπτικό στοιχείο" νοείται κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται σε οπτικά σύστημα και του οποίου η 
εικονσιστική επιφάνεια ή επιφάνειες είναισχεδιασμένες ώστε να μην έχουν το σχήμα τέλειας σφαίρας. 
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6Λ004 ε. 


Τεχνικών παρατηρήσεων συνέχεια 

2. Οι κατασκευαστές δεν έχουν υποχρέωση να μετρούν την επιφανειακή τραχύτιμα που αναφέρεται στο 6Λ004.ε.2. 
εκτός εάν το οπτικό στοιχείο έχει σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί με ν;ν πρόθεσΐ] να επιτύχει τι; συγκεκριμένη τιμή 
π/ς παραμέτρου ελέγχου (ή μικρότερη τιμή). 

Σημείωση Το 6Λ004.ε. δεν επιβάλδ,α ελ,έγχους στα ασφαιρικά οπτικά στοιχεία που έχουν κάποιο από τα 

ακόλουθα χαρακτιγριστικά : 

α. Μεγίστη διάσταση οπτικού ανοίγματος κάτω του 1 σι και λόγο εστιακής απόστασης 
προς άνοιγμα 4.5:1 ή μεγαλύτεμο. 

β. Μέγιστη διάσταση οπτικού ανοίγματος 1 σι και άνω και λόγο εστιακής απόστασης προς 
άνοιγμα 7:1 ή μεγαλύτερο. 

·/. Σχεδίασμά ως οπτικών στοιχείων ΡεεεηεΙ, ματιών μύγας, ραβδωτών, πρισματικών ή 
περιθλαστικών, 

δ. Κατασκευή από βοριοπυριτική ύαλο με σνντελ.εστή γραμμικής θερμικής διαστολής άνω 
του2,5· 1 (Τ“/Κ στους 25°0. ή 

ε. Λειτουργία ως οπτικού στοιχείου αχτίνων Xμε εσωτερικές κατοπτρικές ικανότητες (π.χ. 
κάτοπτρα σωληνωτού τύπου). 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 


Για τα ασφαιρικά οπτικά στοιχεία που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για εςοπλισμό λ.ιθογραφίας. βλ. 
3Β001. 
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6Α005 “Λέιζερ”, εκτός εκείνων που καθορίζονται στα σημεία ΟΒΟΟΙ.ζ.5. ή ΟΒΟΟ! ,η.ό., δομικά μέρη και οπτικός εξοπλισμός, ως 
εςής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 6Α205. 


Σηιιείωση I: Τα ,τ αλ.μικά "λέιζερ” περιλαμβάνουν εκείνα που οδεύουν υπό τύπο συνεχούς κύματος (ΟίΤ) με 

υπερτιθέμενυυς -τ αλ.μούς. 


Σηυεΐωση 2 : Τα όιεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ" περιλαμβάνουν εκείνα που οδεύουν κατά συνεχώς διεγειρόμενο 

τρόπο με υπερτιθέμενη διέγερση με παλμούς. 

Σηιιείωσν 3: Οι συνθήκες υπαγωγής σε έλ.εγχο των "Λέιζερ" Καηιαη υπαγορεύονται από τις παραμέτρους των "λέιζερ" 

της πηγής άντλησης Τα "λέιζερ" της πηγής άντλ.ησης δάνανταί να είναι οποιαδήποτε από τα κατωτέρω 
περιγραφόμενα "λέιζερ". 


α. "Λέιζερ” αερίου, ως εςής: 

1. "Λέιζερ” διηγερμένου διατομικού μορίου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Μήκος κύματος εξόδου το πολύ ίσο προς 150 πγπ και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 τα) ανά παλμό- ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν· 

β. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 150 πγπ και μέχρι 190 πιο και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 I ανά παλμό- ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 120 \ν 

γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 190 ηιπ και μέχρι 360 πιο και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 10 ] ανά παλμό- ή 

2, Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 500 \ν· ή 

δ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 360 ηιτι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1, Ενέργεια εξόδου άνω του 1,51 ανά παλμό- ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 30 \ν. 

Σηυ : Για τα "Λέιζερ” διηγερμένου διατομικού μορίου τα ειδικά σχεδιασμένα για λιθογραφικό εξοπλισμό βλ. 

σημείο 3Β001 

2. "Λέιζερ” ατμών μετάλλου, ως εξής: 

α. “Λέιζερ” χαλκού (Οιι) με μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 20 \ν· 
β. "Λέιζερ” χρυσού (Αυ) με μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 5 V/- 
γ. "Λέιζερ” νατρίου (Νβ) με μέση ισχύ εξόδου άνω των 5 \ν· 


δ, "Λέιζερ" βαρίου (Ββ) με μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 2 \ν· 
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3. "Λέιζερ" μονοξειδίου του άνθρακα (ΟΟ) του έχουν οποιοδήποτε ατό τα ακόλουθα: 

α Ενέργεια εξόδου άνω των 2 ] ανά παλμό και παλμική "ισχύ αΙχμής" άνω των 5 λ\ν ή 
β Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 5 Κ\ν· 

Ί "Λέιζερ” διοξειδίου του άνθρακα (ΟΟ;) που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 15 έ\ν 

β Παλλόμενη έξοδο με "διάρκεια παλμού” άνω των 10 με και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 λ\ν· ή 

2. Παλμική "ισχύ αιχμής” άνω των 100 λ\ν· ή 

γ. Παλμική έξοδο με “διάρκεια παλμού" ίση το πολύ προς 10 μ$ και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια παλμού άνω το>ν 5 } ανά παλμό- ή 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 2,5 λ\ν. 

5. "Χημικά λέιζερ" ως εξής: 

α, "Λέιζερ" υδροφθορίου (ΗΡ)· 
β. "Λέιζερ" φθοριούχου δευτερίου (ΟΡ)· 

γ. "Λέιζερ μεταφοράς”, ως εξής: 

1. “Λέιζερ" οξυγύνου-ιωδίου (Οπ -I) 

2. “Λέιζερ” φθοριούχου δευτερίου-διοξειδίου του άνθρακα (ΟΡ-ΟΟ;)· 

6. "Λέιζερ" ιόντων κρυπτού ή ιόντων αργού, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ί ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 50 \ν· ή 
β. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 50 \ν· 

7. Λοιπά "λέιζερ" αερίου, που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

Ζηυείοπν: Στο σημείο 6Α005.Ο.7. δεν ελέγχονται τα "λέιζερ" αζώτου. 

α. Μήκος κύματος εξόδου το πολύ ίσο προς 150 ηπι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 ιαϋ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής” άνω του 1 \ν· ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν 

β, νΐήκος κύματος εξόδου άνω των 150 ππι και μέχρι 800 ηπι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 ί ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 30 \ν· ή 

2, Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 30 \ν· 

γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 800 πιπ και μέχρι 1400 ππι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 0,25 1 ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 10 νν· ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 10 \ν· ή 

6. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 1400 πιπ και μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν· 
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β. "Λέιζερ" ημιαγωγών με μήκος κύματος κάτω των 950 ιιιπ ή άνω των 2.000 πγπ, ως εξής : 

1. .Μεμονωμένα "λέιζερ" ημιαγωγών, απλού εγκάρσιου τρόπου μετάδοσης, με μέση ή 0\ν ενέργεια εξόδου άνω 
των 100 πι\ν. 

2. Μεμονωμένα “λέιζερ" ημιαγωγών, πολλαπλού εγκάρσιου τρόπου μετάδοσης και συστοιχίες μεμονωμένων 
"λέιζερ” ημιαγωγών, .του έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 500 μλ ανά παλμό και παλλόμενη "ισχύ αιχμής" άνω των 10 \ν· ή 
β. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 10 V/. 

Ί::γνικϋ σνιιείωσν : 

Τα "λέιζερ" ημιαγωγών συνήθως σποκαλούνται ύίούοι "λέιζερ”. 

Σηιιείωσν I : Στο σημείο 6Α005.β. περιλαμβάνονται τα "λέιζερ" ημιαγωγών -ου έχουν οπτικές συνδέσεις εξόδου 

(π. χ. βόστρυχοι οπτικών ινών) 

Σηιιείωσσ 2 : Η διαβάϋμιση ελέγχου των "λέιζερ" ημιαγοτ/ών που έχουν ειόικώς σχεδιαστεί για άλλο εξοπλισμό 

υπαγορεύονται από τη όιαβάθμιση ελέγχου του άλλου εξοπλισμού. 

γ. "Λέιζερ" στερεάς κατάστασης, ως εξής: 

ί. "λυντονίσιμα" "λέιζερ" που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

Σημείωση: Το σημείο 6Α005.γ.1. περιλαμβάνει "λέιζερ" τιτανίου-ααπφείρου (Τι: ΑΙ : Οβ. Θουλ,ίου- ΥΑΟ 

(Τσι: ΥΑΟ). Θουλίου-ΥΣΟΰ (Τηι: ΪΣΟΰ), αλεξανόρίτη (€πΒαΛΙ;Οβ και έγχρωμου κέντρου. 

α Μήκος κύματος εξόδου μικρότερο από 600 ππι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1, Ενέργεια εξόδου άνω των 50 γπΙ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω του 1 \ν· ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν· 

β Μήκος κύματος εξόδου τουλάχιστον 600 ππι και μέχρι 1400 πιτι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 1 ) ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 20 \ν ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 20 IV- ή 

γ. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 1400 ηιτι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 πι I ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω του 1 \ν· ή 

2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 IV- 
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2. Μη "συντονίσιμα" "λέιζερ”, ως εξής: 


Σημείωση : Το σημείο 6Α00δ.γ2. περιλαμβάνει "λέιζερ" στέρεας κατάστασής, ατομικής μετάβασης. 

α. "Λέιζερ" υάλου νεοδυμίου. ως εξής: 

!, "Λέιζερ με μεταγωγή 0" που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 20 1 και μέχρι 50 ] ανά παλμό και μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 \ν· ή 

(5, Ενέργεια εξόδου άνω των 50 ) ανά παλμό· 

2. “Λέιζερ” χωρίς "μεταγωγή 0" που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 } και μέχρι 100 ί ανά παλμό και μέση ισχύ εξόδου άνω των 20 XV 

ά 

β, Ενέργεια εξόδου άνω των 100 1 ανά παλμό· 

β, "Λέιζερ" με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου), που έχουν μήκος κύματος εξόδου άνω των 
1000 ηπι και μέχρι 1100 ητη, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τα "λέιζερ" με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου) και με μήκος 

κύματος εξόδου το "ολϋ 1000 ηηι ή άνω των 1)00 ηηι, βλέπε σιψείο 6Α005 '/.2 

1. Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ με μεταγωγή 0", μανδαλούμενου τρόπου λειτουργίας, με "διάρκεια 
παλμού" μικρότερη από 1 ηε και που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α, “Ισχύ αιχμής" άνω των 5 Ο XV 

β. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 XV· ή 
γ. Παλμική ενέργεια άνω του 0,1 5- 

2. Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ με μεταγωγή 0}", με "διάρκεια παλμού" τουλάχιστον ίση προς I η$ 
και που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Έξοδο σε μονο-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας που έχει: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω των 100 Μ\ν- 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 20 XV· ή 

3. Παλμική ενέργεια άνω των 2 ]· ή 

β. Έξοδο παλλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λειτουργίας που έχει: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω των 400 Μ\ν· 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 21αν· ή 

3. Παλμική ενέργεια άνω των 2 λ 

3. Διεγειρόμενα με παλμούς "λέιζερ" χωρίς "μεταγωγή 0". που έχουν: 
α. Έξοδο σε μονο-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας που έχει: 

1, “Ισχύ αιχμής” άνω των 500 Ιαν- ή 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 150 XV- ή 

β. Έξοδο παλλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λειτουργίας που έχει: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω του 1 ΜXV- ή 

2. Μέση ισχύ άνω των 2 Ιτιν 
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4 Συνεχώς διεγειρόμενα "λέιζερ" που έχουν: 

α. Έξοδο σε μονό-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας που έχε:: 

1. "Ισχύ αιχμής" άνω των 500 λ\ν- ή 

2. Μέση ή Ονν ισχύ εξόδου άνω των 150 \ν· ή 

β. Έξοδο σε παλλαπλό-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας που έχει: 

!. “Ισχύ αιχμής" άνω του I Μ\ν· ή 
2. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 2 λ\ν· 

γ. /διαφορετικά από “μη συντονίσιμα” "λέιζερ", που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1 Μήκος κύματος μικρότερο από 150 ηιπ και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 σι) ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω του 1 \ν· ή 
β Μέση ή (2\ν ισχύ εξόδου άνω του I \ν· 

2. Μήκος κύματος τουλάχιστον 150 πγπ και μέχρι 800 ηπτ και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. Ενέργεια εξόδου άνω του 1,5 1 ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 30 \ν- ή 

β. Μέση ή <Σ\ν ισχύ εξόδου άνω των 30 \ν· 

3. Μήκος κύματος άνω των 800 ηιπ και μέχρι 1400 ηπι, ως εξής: 
α. "Λέιζερ με μεταγωγή 0” που έχουν: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω του 0,5 1 ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 50 \ν· ή 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των: 

α. 10 \ν για "λέιζερ” μονού-εγκάρσιου τρόπου λειτουργίας 
β. 30 \ν για "λέιζερ” ,τολλαπλού-εγκάρσιου τρόπου λειτουργίας- 
β, “Λέιζερ” χωρίς "μεταγωγή ζ)'' που έχουν: 

1. Ενέργεια εξόδου άνω των 2 } ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής" άνω των 50 \ν· ή 

2. Μέση ή <3\ν ισχύ εξόδου άνω των 50 \ν· ή 

4. Μήκος κύματος άνω των 1400 ηπτ και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 100 ΓΠλ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής” άνω του 1 \Υ ή 
β. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν· 

δ. "Λέιζερ" χρωστικής ουσίας και λοιπά "λέιζερ" υγρού, με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μήκος κύματος μικρότερο από 150 ηιπ και: 

α. Ενέργεια εξόδου άνω των 50 ιπΐ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω του 1 \ν* ή 
β. Μέση ή ζ!\ν ισχύ εξόδου άνω του 1 V/ 
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2. Μήκος κύματος τουλάχιστον 150 ππι και μέχρι 800 ηπα και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. Ενέργεια εσόδου άνω του 1.5 1 ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω των 20 \ν· 

β. Μέση ή 0\ν ισχύ εσόδου άνω των 20 \ν· ή 

ν Ταλαντωτή παλμικού μονού διαμήκους τρόπου λειτουργίας ,του έχει μέση ισχύ εσόδου άνω του ! \ν και 
ταχύτητα επανάληψης άνω του 1 έΗζ εφόσον η "διάρκεια παλμού" είναι μικρότερη από 100 π$· 

3. Μήκος κύματος άνω των 800 ππτ και μέχρι 1400 η τη και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
α. Ενέργεια εσόδου άνω του 0.5 ) ανά παλμό και παλμική “ισχύ αιχμής" άνω των 10 \ν· ή 

β. Μέση ή 0\ν ισχύ εξόδου άνω των 10 \ν- ή 

4. Μήκος κύματος άνω των 1400 ππι και έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ενέργεια εςόδου άνω των 100 σϋ ανά παλμό και παλμική "ισχύ αιχμής" άνω του 1 νν ή 
β Μέση ή 0\ν ισχύ εσόδου άνω του 1 3Υ· 

ε. Δομικά μέρη, ως εξής: 

1. Κάτοπτρα ψυχόμενα είτε με ενεργητικό σύστημα ψύξης είτε με σωλήνες απαγωγής θερμότητας· 

Τεγνικέε παρατηρήσεις : 

Το ενεργητικό σύστημα ψύξης αποτελεί τεχνική ψύξης οπτικών κατασκευαστικών στοιχείων με τη χρήση ρεόντων 
ρευστών στο υπόστρωμα της επιφάνειας (ονομαστικούς σε απόσταση μικρότερη από I 'ηιη κάτω από την οπτική 
επιφάνεια) τον οπτικού κατασκευαστικού στοιχείου για την απαγωγή της βερμότιμας από το οπτικό σύστημα. 

2. Οπτικά κάτοπτρα ή μεταδόσιμα ή εν μέρει μεταδόσιμα οπτικά ή ηλεκτροοπτικά δομικά μέρη ειδικώς 
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με ελεγχόμενα "λέιζερ"· 

στ. Οπτικός εξοπλισμός, ως εξής: 

ξίημ Για οπτικά στοιχεία επιμεριζόμενου ανοίγματος, ικανά να λειτουργούν σε εφαρμογές "Λειζερ υπερυψηλ,ής 
ισχύος" ("8ΗΡΙ."), βλέπε τους καταλόγους στρατιωτικών προϊόντων. 

1. Δυναμικός μετρητικός εξοπλισμός μετώπου κύματος (φάσης), ικανός να αποιυπώνει τουλάχιστον 50 θέσεις στο 
μέτωπο κύματος δέσμης, που έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. Ρυθμούς μετάδοσης εικόνων τουλάχιστον ίσους προς 100 Ηζ και διάκριση φάσης τουλάχιστον 5% του 
μήκους κύματος της δέσμης· ή 

β. Ρυθμούς μετάδοσης εικόνων τουλάχιστον ίσους προς 1000 ΙΙζ και διάκριση φάσης τουλάχιστον 20% του 
μήκους κύματος της δέσμης- 

2. Εξοπλισμός διάγνωσης με "λέιζερ", ικανός να μετρά σφάλματα γωνιακής καθοδήγησης δεσμών από “λέιζερ 
υπερυψηλής ισχύος” ("8ί ΙΡί ■") το πολύ ίσα προς 10 μπκ1· 

3. Οπτικός εξοπλισμός, συγκροτήματα ή δομικά μέρη ειδικώς σχεδιασμένα για συστήματα “ΕΗΡΕ" 
συγχρονισμένης συστοιχίας για σύγχρονο συνδυασμό δεσμών με ακρίβεια 1/10 του λ στο μήκος κύματος κατά 
τη μελέτη ή 0,1 μπι, όποιο είναι μικρότερο· 

4. Τηλεσκόπια προβολής, ειδικώς σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με συστήματα ’5ΗΡΕ”. 
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6Λ006 "Μαγνητόμετρα", "μαγνητικά κλισίμετρα”, "ενδογενή μαγνητικά βαθμιδόμετρα" και συστήματα αντιστάθμισης, και 
ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής: 

Σημείωση : Στ ο σι/μείο 6Α006 δεν ελέγχονται όργανα ειδικώς σχεδιασμένα για βιομαγνητικές μετρήσεις στο πλαίσιο 

ιατρικών διαγνώσεων, 

α. "Μαγνητόμετρα” του χρησιμοποιούν τεχνολογία "υπεραγωγών", οπτικής άντλησης ή πυρηνικής εκτροπής 
(πρωτονίων/Ονοιΐιαυ$οι·), με "στάθμη θορύβου" (ευαισθησία) μικρότερη (καλύτερη) από 0,05 ηΤ πτιε ανά 
τετραγωνική ρίζα Ηζ· 

3. "Μαγνητόμετρα" επαγωγικής σπείρας, με "στάθμη θορύβου" (ευαισθησία) μικρότερη (καλύτερη) απο οποιοόήποτε 
από τα ακόλουθα: 

1, 0.05 ηΤ ιτη$ ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες μικρότερες από 1 Ηζ· 

2. 1 X I Ο'" πΤ ΓΤΓ15 ανά τετραγωνική ρίμα Ηζ σε συχνότητες τουλάχιστον 1 Ηζ και μέχρι 10 Ηζ· ή 

3 I X ΙΟ -1 πΤ ππ$ ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες άνω των 10 Ηζ· 

γ "Μαγνητόμετρα" οπτικών ινών, με "στάθμη θορύβου" (ευαισθησία) μικρότερη (καλύτερη) από I ηΤ πη$ ανά 
τετραγοινική ρίζα Ηζ· 

δ. “Μαγνητικά κλισίμετρα" με τη χρήση πολλαπλών "μαγνητομέτρων” που καθορίζονται στα σημεία 6Α006.α., 
6Α006.β. ή 6Α006,γ.· 

ε. "Ενδογενή μαγνητικά κλισίμετρα" οπτικών ινών, με "στάθμη θορύβου" (ευαισθησία) πεδίου μαγνητικής βαθμίδας 
μικρότερη (καλύτερη) από 0,3 πΤ/τπ πτΐ5 ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ- 

στ Ενδογενή μαγνητικά βαθμιδόμετρα" που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαφορετική από τις οπτικές ίνες, με "στάθμη 
θορύβου" (ευαισθησία) πεδίου μαγνητικής βαθμίδας μικρότερη (καλύτερη) από 0,015 ηΤ/πι πηε ανά τετραγωνική 
ρίζα Ηζ- 

ζ. Συστήματα μαγνητικής αντιστάθμισης για μαγνητικούς αισθητήρες σχεδιασμένα να λειτουργούν σε κινητές εξέδρες· 

η. "Υπεραγώγιμοι ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες που περιέχουν δομικά μέρη κατασκευασμένα από "υπεραγώγιμα" 
υλικά και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε θερμοκρασίες κάτω από την "κρίσιμη θερμοκρασία" ενός τουλάχιστον 
από τα "υπεραγώγιμα" συστατικά τους μέρη (συμπεριλαμβανομένων συσκευών φαινομένου ίοεορίιεοη ή 
συσκευών παρεμβολής "υπεραγώγιμων" ηαππίπ (ύή)11Π)5>))· 

2. Είναι σχεδιασμένοι για να ανιχνεύουν μεταβολές ηλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου σε συχνότητες το πολύ 1 ΚΗζ· και 

3. Που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

σ. Έχουν ενσωματωμένα 5ρυΐϋ5 λεπτού υμενίου ελάχιστου μεγέθους κάτω από 2 μιη και με συναφή 
κυκλώματα ζεύξης εισόδου και εξόδου· 

β. Είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε ρυθμούς απόκλισης μαγνητικού πεδίου άνω του 1X10* ηιιεπίά 
μαγνητικής ροής ανά δευτερόλεπτο· 

γ. Είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν χωρίς μαγνητική Οωράκιση στο περιβάλλον γήινο μαγνητικά πεδίο· ή 
5. Έχουν συντελεστή θερμοκρασίας κατώτερο (μικρότερο) από 0,1 ςιιεηιπ μαγνητικής ροής/Κ. 
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6Α007 Μετρητές βαρύτητας (βαρυτόμετρα) και βαρυτικά κλισιόμετρα, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 6Λ107. 

α Βαρυτόμετρα σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για χρήση στο έδαφος, με στατική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) ατό 
10 μ§αΙ· 

Σ ημείωση : Σι ο σημείο 6Λ007.α. δεν ελέγχονται βαρυτόμετρα εδάφους του πέτου στοιχείου χαλαζία (ΙΫοεάση) 

β, Βαρυτόμετρα σχεδιασμένα για κινητές εξέδρες, με τα εξής χαρακτηριστικά : 

I Στατική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) ατό 0.7 ιηεαΐ· και 

2. Λειτουργική ακρίβεια κάτω (καλύτερη) από 0,7 0133 ! με καταγραφή χρόνου προς μόνιμη κατάσταση μικρότερη 
απο 2 πτίο. υπό οποιοδήποτε συνδυασμό συνοδευουσών διορθωτικών αντισταθμίσεων και κινησιακών 
επιδράσεων- 

ν. Βαρυτικά κλισίμετρα. 

6Α008 Συστήματα ραδιοεντοπισμού. εξοπλισμός και συγκροτήματα που παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, και ειδικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 6Α108. 

Σηαείωπη : Στο σημείο 6Α008 δεν ελέγχονται: 

α. Ραδιοεντοπιστές ύευτερεύονσας επιτιιρησιις (5ΣΚ)· 

β. Ραδιοεντοπιστές αυτοκινήτων σχεδιασμένοι για την πρόληψη συγκρούσεων- 
γ Οθόνες απεικόνισης ή παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας 

(Α ΤΟ) που φθάνουν μέχρι 12 αναλώσιμα στοιχεία ανά ηυη- 
δ. Μετετυρολ.ογικοί ραδιοεντοπιστές (καιρικών προγνώσεων). 

α. Λειτουργούν σε συχνότητες από ΊΟ ΟΗζ έως 230 ΟΗζ και με μέση ισχύ εξόδου άνω των 100 σι\ν· 

β. Έχουν συντονίσιμο εύρος ζώνης άνω του ± 6,25 % της λειτουργικής συχνότητας στο κέντρο- 
Τεχνικά σιηιείωσιι : 

Η λειτουργική συχνότητα κέντρου είναι ίση προς το ήμισυ του αθροίσματος π/ς μεγαλύτερης και μικρότερης 
προδιαγραφόμενης λειτουργικής συχνότητας. 

·/. Είναι ικανά να λειτουργούν ταυτοχρύνως επιπλέον των δύο φερουσών συχνοτήτων- 

δ. Είναι ικανά να λειτουργούν υπό τύπο ραδιοεντοπιστή συνθετικού διαφράγματος ($ΑΚ). ραδιοεντοπιστή 

ανάστροφου συνθετικού διαφράγματος (Ι5ΑΗ.) ή αεροφερόμενου ραδιοεντοπιστή πλευρικής σκόπευσης (5ΕΛΚ.)· 

ε. Εχουν ενσωματωμένες "ηλεκτρονικώς καθοδηγούμενες φασικώς συγχρονισμένες συστοιχιοκεραίες"- 

στ. Είναι ικανά να ευρίσκουν το ύφος μη συνεργάσιμων στόχων 

Συιιείωσυ : Στο σημείο 6Λ008.στ. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός ραδιοεντοπισμού ακρίβειας προσέγγισης (ΡΛΚ) που 

συμμορφώνεται προς τα πρότυπα της πολιτικής αεροπορίας Ι€ΑΟ 

ζ. Είναι σχεδιασμένα ειδικώς για αεροφερόμενη (τοποθετημένα σε αερόστατο ή αεροπλαίσιο) λειτουργία και με 
"επεξεργασία σήματος" Ωορρίετ για την ανίχνευση κινούμενων στόχων- 
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6Α008 συνέχεια 

η. Χρησιμοποιούν επεξεργασία σημάτων ραόιοεντοπισμού με τη χρήση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Τεχνικών "ραόιοεντοπισμού εκτεταμένου φάσματος”· ή 

2. Τεχνικών "ευκινησίας συχνοτήτων ραόιοεντοπισμού”- 

θ. Εξασφαλίζουν επίγεια λειτουργία με μεγίστη "εμβέλεια οργάνου” άνω των ! 85 1αη 
Σημείω ση: Στο σημείο 6Λ008.Θ. δε.· ελέγχονται: 

α Ραδιοεντοπιστές επί τήρησης αλιευτικών ζωνών. 

β Επίγειος εξοπλισμός ραόιοεντοπισμού ειδικά μελετημένος για τον έλεγχο εναέριας κνκλ.οφορίας εη 

τουιε. εφόσον ττ/,ηρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1 Έχει μέγισπ; "εμβέλεια οργάνου" 500 έτη ή μικρότερη 

2. Είναι διαρθρωμένος κατά τρόμον ώστε τα δεδομένα ραόιοεντοπισμού να μεταδίδονται μόνο 
από τι; θέση τον ραδιοεντοπιστή σε ένα ή περισσότερα μη στρατιωτικά κέντρα Α ΤΟ 
3 Δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για έλεγχο εξ αποστάσεως του ρυθμού σάρωσης του 
ραδιοεντοπιστή από το κέντρο ΑΤΣ εη τοιιΙε και 
4. Προορίζεται για μόνιμη εγκατάσταση. 
γ Ραδιοεντοπιστέςμετεοφολογικών αερόστατών 

ι. Είναι ραδιοεντοπιστές με "λέιζερ" ή ελαφρό εξοπλισμό ανίχνευσης και σκόπευσης (ΕίϋΑΚ), ο οποίος: 

1. Είτε "είναι κατάλληλος για διαστημική χρήση”- είτε 

2. Χρησιμοποιεί σύμφωνες ετερόδυνες ή ομοιόδυνες τεχνικές φώρασης, με γωνιακή ανάλυση μικρότερη 
(καλύτερη) από 20 μταά (μικροακτίνια)- 

Σημείτυση : Στο σημείο 6Α008.1. δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός /.//λ-ί/ι ο ειόικώς σχεδιασμένος για την επισκόπηση ή 

για μετεωρολογικές παρατηρήσεις. 

ια. Διαθετουν υποσυστήματα "επεξεργασίας σημάτων" με τη χρήση "συμπίεσης παλμού" με οποιοόήποτε από τα 
ακόλουθα: 

1. Λόγο "συμπίεσης παλμού" άνω των 150- ιή 

2. Εύρος παλμού μικρότερο από 200 η$- ή 

ιβ. Διαθέτουν υποσυστήματα επεξεργασίας δεδομένων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. "Αυτόματη παρακολούθηση στόχου" η οποία δίνει, σε οποιαδήποτε θέση στροφής της κεραίας, την 

προβλεπόμενη θέση του στόχου πέραν του χρόνου της επομένης διόδου της δέσμης της κεραίας- 
Σημείωση : Στο σημείο 6Α008.ιβ.1. δεν ελέγχεται η “ικανότητα συναγερμού σε περίπτωση διάστασης" σε 

συστήματα ΑΤϋ ή ραδιοεντοπιστές θαλάσσης ή λιμένων. 

2. Υπολογισμό της ταχύτητας του στόχου από πρωτεύοντα ραδιοεντοπιστή με μη περιοδικούς (μεταβλητούς) 
ρυθμούς σάρωσης- 

3. Επεξεργασία για αυτόματη αναγνώριση σχημάτων (εξαγωγή χαρακτηριστικών) και σύγκριση με βάσεις 
δεδομένων που περιέχουν χαρακτηριστικά στόχων (κυματομορφές ή εικονογραφήσεις) για την εξακρίβωση ή 
ταξινόμηση στόχων- ή 

4. Υπέρθεση και συσχετισμό ή συγχώνευση δεδομένων στόχων από δύο ή περισσότερους "γεωγραφικόν; 

διεσπαρμένους" και "διασυνδεδεμένους αισθητήρες ραδιοεντοπισμού" για την ενίσχυση και διάκριση στόχων. 
Σημείωση : Στο σημείο 6Α008.ιβ.4. δεν ελέγχονται τα συστήματα, ο εξοπλισμός και τα συγκροτήματα που 

χρησιμοποιούνται για θαλάσσιες πλοηγήσεις. 
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Ανιχνευτές προστατευμένοι έναντι ακτινοβολίας, διαφορετικοί από τους προδιαγραφόμενους στο σημείο 6Α002, ειόικώς 
σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση προστασίας από πυρηνικές επενέργειες (π.χ. ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς 
(ΕΜΡ), ακτίνες X. συνδυασμένη επενέργεια θερμικού και κρουστικού κύματος) και δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν για 
"βλήματα", μελετημένοι ή βαθμολογημένοι για να αντέχουν στάθμες ακτινοβολίας που ανταποκρίνονται ή και 
υπερβαίνουν συνολική δόση ακτινοβόλησης ύφους 5 X ΙΟ 5 ταά (πυρίτιο). 

Τεγνική σηιιείιαση : 

Στην κατηγορία αυτή ειδών, ιος ανιχνευτής ορίζεται μια μηχανική, ηλεκτρική, οπτική ή χημική διάταξη που εξακριβώνει και 
καταγράφει αυτομάτως, ή καταχωρεί ένα ερέθισμα, όπως περιβαλλοντική μεταβολή πίεσης ή θερμοκρασίας, ένα ηλεκτρικό ή 
ηλ^κτρομα'/νητικό σί\μα ή ακτινοβολία από ραδιενεργά υλικό. 

Μετρητές βαρύτητας (βαρυτόμετρα) και δομικά μέρη για μετρητές βαρύτητας και βαρυτικά κλισιόμετρα, ως εξής: 

α. Μετρητές βαρύτητας, εκτός εκείνων που ορίζονται στο σημείο 6Α007.β, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί 

για εναέρια ή θαλάσσια χρήση, με στατική ή λειτουργική ακρίβεια 7 χ ΙΟ" 6 γπ/5 2 (0,7 πι§α1) ή μικρότερη 
(καλύτερη), και με καταγραφή χρόνου προς μόνιμη κατάσταση 2 τηίη ή μικρότερη, 

β. Ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη για μετρητές βαρύτητας που ορίζονται στα σημεία 6Α007.β ή 6Α)07.α και 

βαρυτικά κλισιόμετρα που ορίζονται στο σημείο 6Α007.γ. 

Συστήματα ραδιοεντοπισμού και ιχνηλασίας, διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α008, ως εξής: 

α. Συστήματα ραδιοεντοπισμού και ραδιοεντοπιστών με λέιζερ σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για να χρησιμοποιούνται 
σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή σε πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο 
σημείο 9Α104- 

β. Συστήματα ιχνηλασίας ακρίβειας χρησιμοποιήσιμα για "βλήματα”, ως εξής: 

1. Συστήματα ιχνηλασίας που χρησιμοποιούν μεταφραστή κώδικα σε συνδυασμό είτε με σημεία αναφοράς 
εδάφους ή από τον αέρα ή συστήματα ναυτιλίας μέσω δορυφόρου για την παροχή μετρήσεων σε κλίμακα 
πραγματικού χρόνου της θέσης και ταχύτητας κατά την πτήση· 

2. Ραδιοεντοπιστές σκόπευσης εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικά όργανα, οι οποίοι περιλαμβάνουν συναφείς 
οπτικούς/υπέρυθρους ιχνηλάτες και με όλες τις ακόλουθες ικανότητες: 

α. Γωνιακή ανάλυση καλύτερη από 3 χιλιοστοακτίνια (0,5 πιίΐε)- 
β. Εμβέλεια τουλάχιστον 30 λπι με ανάλυση απόστασης καλύτερη από 10 ιη γτπ5· 
γ. Ανάλυση ταχύτητας καλύτερη από 3 πι/5. 


Λυχνίες φωτοπολλαπλασιασμού με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
α. Επιφάνεια φωτοκαθόδου μεγαλύτερη από 20 ειτι", και 
β. Χρόνο ανόδου του παλμού της ανόδου μικρότερο από 1 πχ. 


Μηχανές κινηματογράφησης και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 6Α003, ως εξής: 

α. Κινηματογραφικές μηχανές μηχανικώς περιστρεφόμενου κατόπτρου και ειόικώς σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως 
εξής: 

!. Μηχανές μηχανικής αποτύπωσης εικόνων με ταχύτητες λήψης μεγαλύτερες των 225000 εικόνων ανά 
δευτερόλεπτο· 

2, Μηχανές συνεχούς φιλμ με ταχύτητες γραφής μεγαλύτερες από 0,5 γτιιτι ανά πιε- 

Σηαείωα η: Στο σημείο 6Α203.Ο., τα δομικά μέρη τέτοιων κινηματογραφικών μηχανών περιλαμβάνουν τις 

ηλεκτρονικές μονάδες συντονισμού τους και τα συγκροτήματα δρομέα τους που αποτελούνται από 
στροβίλους, κάτοπτρα και έδρανα. 
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6Α203 συνέχεια 

β. Μηχανές λήψης με συνεχές φιλμ, ηλεκτρονικές μηχανές αποτύπωσης εικόνων, λυχνίες και συσκευές, ως εξής : 

1. Ηλεκτρονικές μηχανές λήψης με συνεχές φιλμ, ικανές για ανάλυση χρόνου 50 ηχ και κάτω, 

2. Λυχνίες συνεχούς φιλμ για μηχανές λήψης προσδιοριζόμενες στο σημείο 6Α203.β. 1.. 

3. Ηλεκτρονικές (ή ηλεκτρονικού πετάσματος) μηχανές αποτύπωσης εικόνων ικανές για διάρκεια ανοικτού 
πετάσματος το πολύ 50 η$- 

4. Λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεός κατάστασης για χρήση με κινηματογραφικές 
μηχανές προδιαγραφόμενες στο σημείο 6Α203.β.3., ως εςής: 

α. Λυχνίες ενίσχυσης εικόνων εστιαζόμενων εκ του σύνεγγης, έχουσες τη φωτοκάθοδο εναποτεθημένη σε 
διαφανή αγώγιμη επικάλυψη για τη μείωση της αντίστασης του φύλλου φωτοκαθόδου· 
β. Λυχνίες νίαεεοπ πύλης πυριτίου για ενίσχυση στόχων (5ΙΤ), όπου ένα ταχύ σύστημα επιτρέπει τη δίοδο 
των φωτοηλ,εκτρονίων από την πύλη της φωτοκαθόδου πριν να προσκρούσουν στην πλάκα 5ΙΤ· 
γ. Ηλεκτροοπτικό σύστημα διαφράγματος κυψέλης Κειτ ή ΡοελεΙε- η 

δ. Αλλου τύπου λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεός κατάστασης με χρόνους 
διόδου από την πύλη ταχέως λαμβανόμενων εικόνων μικρότερους από 50 ηε, ειδικώς σχεδιασμένες για τις 
προδιαγραφόμενες στο σημείο 6Α203.β.3. μηχανές κινηματογράφησης. 

γ. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης ανθεκτικές στις ακτινοβολίες ειδικώς σχεδιασμένες ή βαθμολογημένες για να αντέχουν 
ολική δόση ακιινοβολ.ίας μεγαλ.ότερη από 5 X 10 ] Ον (πυρίτιο) (5 X IΟ 6 πιά (πυρίτιο)) χωρίς υποβάθμιση της 
λειτουργίας. 

Τκ-ευιχπ στηιείοιση: 

Ο όρος (λαν (πυρίτιο)αναφέρεται στην ενέργεια, σεϊονίε ανά χιλιόγραμμο, που απορροιράται αθωράκιστο δείγμα 
πυριτίου όταν αυτό εκτίθεται σε ιοντίζουσσ ακτινοβολ.ία. 


6Α205 "Λέιζερ", ενισχυτές και ταλαντωτές με «λέιζερ», διαφορετικά από εκείνα που προδιαγράφονται στα σημεία 0Β001 .ζ.5„ 
ΟΒΟΟΙ.η.6. και 6Α005, ως εςής: 

α. "Λέιζερ" ιόντων αργού με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Λειτουργία σε μήκη κύματος μεταξύ 400 ππι και 515 πιτι, και - 

2. Μέση ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 40 XV, 

β. Συντονίσιμοι παλμικοί μονότροποι ταλαντωτές λέιζερ χρωστικής ουσίας με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταςύ 300 ηπι και 800 ηηι 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω του 1 \ν 

3. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του ! ΙιΗζ, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 πχ. 

γ, Συντονίσιμοι παλμικοί ενισχυτές και ταλαντωτές με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταςύ 300 ηιυ και 800 ηπι 

2. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 30 XV 

3. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο του 1 λΗζ, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 η$. 

Σηυείηιση : το σημείο 6Α205.-/. δεν ελέγχει τους μονότροπους ταλαντωτές. 
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6Α205 


6Α225 

6Α226 

6Β 

6Β004 


συνέχεια 

δ Παλμικά "λέιζερ” διοξειδίου του άνθρακα με ολα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 9000 πιτι και 11000 πγπ 

2. Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 λΗζ, 

3. Μέση ισχύ εξόδου άνω των 500 \ν, και 

4. Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 η$. 

ε. Μετατοπιστές παρα-υδρογονου κατά Κ.ααιαη, σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε μήκος κύματος εξόδου 16 μπι και με 
ρυθμό επανάληψης άνω των 250 Ηζ 

στ. Διεγειρόμενα με παλ.μούς "λέιζερ” με μεταγωγή 0, με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου). που έχουν 
όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μήκος κύματος εξόδου άνω των 1000 ητπ και μέχρι 1100 ηπτ· 

2. Διάρκεια παλμού τουλάχιστον 1 ηε· και 

3. Έξοδο σε πσλλαπλό-εγκάρσιο τρόπο λειτουργίας με μέση ισχύ άνω των 50 \ν 


Ιυμβολόμετρα ταχύτητας για μέτρηση ταχυτήτων άνω του 1 λητ/$ σε χρονικά διαστήματα μικρότερα από 10 
μικροδευτερόλεπτα. 

Σημείωση : Το σημείο 6Ά225 περιλαμβάνει σνμβολόμετρα ταχύτητας όπως τα VI3ΛΚ (συστήματα συμβολομέτρων 

ταχύτητας για κάθε ανακλαστήρα) και τα ΰΠ (συμβολάμετρα λέιζερ με φαινόμενο ΩορρΙετ). 


Αισθητήρες πίεσης, ως εξής: 

α. Δείκτες μαγγανίνης για πιέσεις μεγαλύτερες από ΙΟΟΡα, 
β. Μορφοτροπείς πίεσης με χαλαζία για πιέσεις μεγαλύτερες από 10 ΟΡα. 


Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής 


Οπτικός εξοπλισμός, ως εξής: 

α. Εξοπλισμός για τη μέτρηση της απόλυτης ανάκλασης με ακρίβεια ±0,1% της τιμής της ανάκλασης. 

β. Εξοπλισμός εκτός του εξοπλισμού μέτρησης της επιφανειακής σκέδασης, με ενεργό άνοιγμα διαφράγματος άνω των 
10 αη. ειδικά μελετημένος για οπτικές μετρήσεις εξ αποστασεως ενός σχήματος επί μιας μη επίπεδης οπτικής 
επιφάνειας (προφίλ), με ακρίβεια 2 ησι ή μεγαλύτερη σε σύγκριση με το απαιτούμενο προφίλ. 


Σημείωση : Το 6Β00-Ι όεν ελέγχει τα μικροσκόπια. 
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6Β007 Εξοπλ.ισμός για την παραγωγή, ευθυγράμμιση και βαθμονόμηση χερσαίων βσρυτομέτρων με στατική ακρίβεια καλύτερη 
από 0.1 ιτιεπΙ. 

6Β0Ο8 Συστήματα μέτρησης διατομών με παλμικό ραδιοεντοπιστή, εύρους παλμού εκπομπής το πολύ ίσου προς 100 η$ και 
ειδικώς σχεδιασμένα προς τούτο δομικά μέρη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 6ΒΙ08. 

6Β108 Συστήματα, εκτός των καθοριζόμενων στο 6Β008, ειδικώς σχεδιασμένα για μέτρηση διατομής σε ραδιοεντοπιστή, 
χρησιμοποιήσιμα για "βλήματα" και υποσυστήματα αυτών 


60 Υλικά 


60002 Υλικά οπτικών αισθητήρων, ως εξής: 

α. Στοιχειακό τελλούριο (Το) επιπέδων καθαρότητας ίσων ή ανώτερων του 99,9995%- 

β. Μονοκρύσταλλο! τελλουριούχου καδμίου- ψευδαργύρου (ΟόΖπ Γε) με περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο κάτω του 6% 
κατά βάρος ή τελλουριούχου καδμίου (ΟδΤε) ή τελλουριούχου υδραργύρου-καδμίου (ΗκΟόΤε) οποιουόήποτε 
επιπέδου καθαρότητας, συμπεριλαμβανομένων επιταξιακών δισκίων από τα υλικά αυτά- 


60004 Οπτικά υλικά, ως εξής : 

α. "Ακατέργαστα υποστρώματα” σελ.ηνιούχου ψευδαργύρου (Ζπ5ε) και θειούχου ψευδαργύρου (Ζπ5) παραγόμενα με 
τη χημική διεργασία εναπόθεσης ατμών, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1 . Ογκο μεγαλύτερο από 100 επί 3 , ή 

2. Διάμετρο μεγαλ.ύτερη από 80 γπγπ με πάχος τουλάχιστον ίσο προς 20 γπγπ, 

β. Συνθετικοί κρύσταλλοι από τα ακόλουθα ηλεκτροοπττκά υλικά: 

1. Αρσενικικό καλιοτιτανύλιο (ΚΤΑ), 

2. Σεληνιοόχο αργυρογάλλιο (Α§Ου$θ;), 

3. Σεληνιούχο Οαλιοαρσενικό (ΤΙ γνωστό επίσης ως ΤΑ5), 

γ. Μη γραμμικά οπτικά υλικά που έχουν όλα τα ακόλ-ουθα χαρακτηριστικά : 

1. Επιόεκτικότητα τρίτης τάξης (εΐιί 3) ίση με 10” 5 ιτ : /ν 2 ή μεγαλύτερη, και 

2. Χρόνο απόκρισης μικρότερο από 1 πιχ, 

5 "Ακατέργαστα υποστρώματα" πυριτοκαρβιδίου ή υλικά με εναπόθεση βηρυλλίου βηρυλλίου (Βε/Βο) με διάμετρο ή 
μήκος μείζονος άξονα άνω των 300 πυτι. 
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60004 συνέχεια 

ε. Ύαλος, περιλαμβανόμενων τηγμένου διοξειδίου του πυριτίου, φωσφορικής υάλου, φθοριοφωσψορικής υάλου, 
φθοριούχου ζιρκονίου (ΖτΡ 4 ) και φθοριούχου αφνίου (ΗΓΡ 4 ) με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου (ΟΗ-) μικρότερη από 5 ρρπι, 

2. Ενοποιημένα επίπεδα μεταλλικής καθαρότητας κάτω του I ρρτη, και 

3. Υψηλή ομοιογένεια (δείκτης διαθλαστικής διακύμανσης) κάτω των 5 X 10' 6 , 

στ. Υλικό συνθετικώς παραγόμενων αδαμάντων με απορρόφηση κάτω του I Ο' 5 οσί 1 για μήκη κύματος άνω των 200 ηπι 
και μέχρι 14.000 ηιη, 

60ΌΘ0 Συνθετικό υλικό ξενιστή "λέιζερ” σε ημιτελή μορφή, ως εξής: 

α Σάπφειροι με προσμείξεις τιτανίου, 
β. Αλεξανδρίτης. 


60 Λογισμικό 

6Π001 “Λογισμικό" ειδικώς σχεδιασμένο για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή“είαπλισμού που προδιαγράφεται στις κατηγορίες 
6Λ004. 6Α005, 6Λ008 ή 6Β008. 

60002 "Λογισμικό" ειδικώς σχεδιασμένο για τη "χρήση" εξοπλισμού προδιαγραφόμενου στα σημεία 6Α002.β., ή 6Α008 ή 
615008 

6000.3 Λοιπό "λογισμικό", ως εξής: 

α. 1. "Λογισμικό" ειδικώς σχεδιασμένο για διαμόρφωση ηχητικών δεσμών για την επεξεργασία σε κλίμακα 

"πραγματικού χρόνου" ηχητικών δεδομένων για παθητική λήψη με τη χρήση ρυμουλκούμενων συστοιχιών 
υδροφώνων, 

2. "Κώδικας πηγής” για την "επεξεργασία σε κλίμακα πραγματικού χρόνου" ηχητικών δεδομένων για παθητική 
λήψη που χρησιμοποιεί ρυμουλκούμενες συστοιχίες υδροφώνων, 

3. “Λογισμικό" ειδικώς σχεδιασμένο για διαμόρφωση ηχητικών δεσμών για την επεξεργασία σε κλίμακα 
“πραγματικού χρόνου" ηχητικών δεδομένων για παθητική λήψη με τη χρήση συστήματος καλωδίων βυθού ή 
κόλπων, 

4. "Κώδικας πηγής" για την "επεξεργασία σε κλίμακα πραγματικού χρόνου" ηχητικών δεδομένων για παθητική 
λήψη με τη χρήση συστήματος καλωδίων βυθού ή κόλπων. 
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60003 συνέχεια 

β. 1. “Λογισμικό" ειδικώς σχεδιασμένο για συστήματα μαγνητικής αντιστάθμισης για μαννητικούς αισθητήρες 
μελετημένους ώστε να λειτουργούν σε κινητές εξέδρες, 

2. "Λογισμικό" ειόικώς σχεδιασμένο για ανίχνευση μαγνητικών ανωμαλιών σε κινητές εξέδρες. 

γ. “Λογισμικό” ειδικώς σχεδιασμένο για τη διόρθωση κινησιακών επιδράσεων βαρυτομέτρων ή βαρυτικών 
κλισιμέτρων 

δ. I. "Προγράμματα" εφαρμογών "λογισμικού” ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας, φιλοξενούμενα σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές γενικής χρήσης και ευρισκόμενα σε κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΟ) και ικανά για 
οιοοήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Να επεξεργάζονται και να προβάλλουν σε οθόνη άνω των 150 ταυτοχρόνων "ιχνών συστήματος", ή 
β Να δέχονται δεδομένα στόχων ραόιοεντσπισμού από άνω των τεσσάρων πρωτεύοντες ραδιοεντοπιστές, 

2. "Λογισμικό” για τη μελέτη ή "παραγωγή" Οόλων τοποθέτησης κεραιών οι οποίοι: 

α. Έχουν μελετηθεί ειδικώς για να προστατεύουν τις "ηλεκτρονικώς οδηγούμενες φασικώς συγχρονισμένες 
συστοιχιοκεραίες” που προδιαγράφονται στο σημείο 6Α008.ε., και 
β Καταλήγουν σε διάγραμμα κεραίας με μέση στάθμη του πλευρικού λωβού άνω των 40 <3Β κάτω από την 
κορυφή της στάθμης της κύριας δέσμης. 

Τεννική σημείωση : 

Η "μέστ) στάθμη του πλευρικού λωβού" μετράται επί ολόκληρης της συστοιχίας εκτός της γωνίας της κύριας 
δέσμης και των πρώτων όύο πλευρικών λωβών εκατέρωθεν της κύριας δέσμης. 

60102 "Λογισμικό” ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη “χρήση" των προδιαγραφόμενων στο 6ΑΙ08 ειδών. 

60103 "Λογισμικό” που επεξεργάζεται καταγεγραμένα δεδομένα μετά την πτήση, επιτρέπει δε τον προσδιορισμό της θέσης 
οχημάτων σε όλη την τροχιά πτήσεώς τους, ειδικώς σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για "βλήματα”. 
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6 Ε Τεχνολογία 

6Ε0Ο1 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη" εξοπλισμού, ολικών ή "λογισμικού” 
που προδιαγράφονται στα 6Α, 6Β, 60 ή 60. 

6Ε002 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "παραγωγή" εξοπλισμού ή υλικών 
προδιαγραφόμενων στα 6Α, 6Β ή 60. 

6Ε003 Λοιπή “τεχνολογία", ως εξής: 

α. 1, "Τεχνολογία" επικάλυψης και κατεργασίας οπτικών επιφανειών, απαιτούμενη για την επίτευξη ομοιομορφίας 
βαθμού 99,5% ή καλύτερου για οπτικές επικαλύψεις διαμέτρου ή μήκους μείζονος άξονος άνω των 500 ιηητ και 
με συνολική απώλεια (λόγω απορρόφησης και σκέδασης) κάτω των 5 X 10'" 

Σ ηυείοκπι ; βλέπε επίσης 2Ε003.στ. 

2 Τεχνολογίες οπτικών κατασκευών, που χρησιμοποιούν : 

Τεχνικές τόρνευσης με μονοσημειακό αδάμαντα που παράγουν ακρίβειες φινιρισμένης επιφάνειας καλύτερες 
από 10 πγπ ππ5 σε μη επίπεδες επιφάνειες άνω των 0,5 πγ, 

β. "Τεχνολογία” "απαιτούμενη" για την "ανάπτυξη”, "παραγωγή" ή "χρήση" ειδικώς σχεδιασμένων οργάνων 

διάγνωσης ή στόχων σε εγκαταστάσεις δοκιμών "Ιαεετ υπερυψηλής ισχύος" (2ΗΡΓ) ή για τη δοκιμή ή αξιολόγηση 
υλικών ακτινοβολιμένων με δέσμες 5ΗΡ1_, 

γ. "Τεχνολογία" "απαιτούμενη” για την "ανάπτυξη" ή “παραγωγή" "μαγνητομέτρων" με πύλη ροής ή "συστημάτων 
μαγνητομέτρων" με πύλη ροής, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. "Στάθμη θορύβου" μικρότερη από 0,05 ηΤ ππε ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες κάτω του 1 Ηζ, ή 

2. "Στάθμη θορύβου κάτω του 1X10° πΤ ππε ανά τετραγωνική ρίζα Ηζ σε συχνότητες 1 Ηζ και άνω. 

6ΕΙ01 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για τη “χρήση" εξοπλισμού ή "λογισμικού" 
προδιαγραφόμενου στα 6Α002, 6Α007.β. καιγ., 6Α008, 6Α102, 6Α107, 6Α108, 60102 ή 60103. 

Στιυείοση : Στο 6Ε101 προδιαγράφεται μόνο "τεχνολογία" για εξοπλισμό προδιαγραφόμενο στο 6Λ008 , όταν ο τελευταίος 
έχει μελετηθεί για αεροφερόμε τες εφαρμογές και είναι χρησιμοποιήσιμος σε "βλήματα". 

6Ε201 "Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γ ενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για τη “χρήση” εξοπλισμού προδιαγραφόμενου στα 

6Α003,6Α005.α. 1.γ„ 6Α005.α.2.α„ 6Α005.γ.1.β·, 6Α005.γ.2.γ.2„ 6Α005.γ.2.δ.2.β.,'δΑ202, 6Α203, 6Α205, 6Α225 ή 
6Α226. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 7 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 


7Α Συστήματα, Εξοπλισμός και συστατικά μέρη 

ΣΗΜ. I: Για αυτόματους πιλότους υποβρυχίων οχημάτων, βλέπε Κατηγορία 8 Γ ία τους ραδιοεντοπιστές, βλέπε 
Κατηγορία 6. 

ΣΗΜ. 2: Γία εξοπλισμό αύρανειακής πλοήγησης για πλοία ή υποβρύχια βλέπε το ΜίΗιατγ Οοοάτ Οοηιτοΐτ 

7ΛΟΟI Επιταχυνσιμετρα προοριζόμενα προς χρήση για συστήματα αόρανειακής πλοήγησης ή καθοδήγησης, τα οποία 

παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους: 
ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7ΑΙ01. 

α. "Σταθερότητα" "εγγενούς απόκλισης" μικρότερη (καλύτερη) από 130 γπιογο ® ως προς σταθερή τιμή 
διακρϊβωσης σε χρονικό διάστημα ενός έτους, 

β. "Σταθερότητα" "συντελεστή κλίμακας" μικρότερη (καλύτερη) από 130 ρρτη ως προς σταθερή τιμή 
διακρϊβωσης σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ή 

γ. Προοριζόμενα να λειτουργούν σε γραμμική επιτάχυνση που υπερβαίνει τα 100 §. 

7Α002 Γυροσκόπια που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα 

συστατικά μέρη τους: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α102. 

α. "Σταθερότητα ρυθμού εκτροπής" ένδειξης που μετράται σε περιβάλλον 1 § για περίοδο τριών μηνών και ως 
προς σταθερή τιμή διακρϊβωσης οργάνου: 

1. Μικρότερη (καλύτερη) από 0,1° ανά ώρα όταν προορίζεται να λειτουργήσει σε γραμμική επιτάχυνση 
που δεν υπερβαίνει τα 10 §, ή 

2. Μικρότερη (καλύτερη) από 0,3° ανά ώρα όταν προορίζεται να λειτουργήσει σε γραμμική επιτάχυνση 
από 10 § μέχρι και 100 §, ή 

β. Που προορίζονται να λειτουργούν σε μεγέθη γραμμικής επιτάχυνσης άνω των 100 §. 

7Α003 Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (με καρδανική ανάρτηση και συνδέσμους -δίταρόοννη) καθώς χαι αδρανειακός 

εξοπλισμός σχεδιασμένα για "αεροσκάφη", επίγεια οχήματα ή για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση, τον 
χειρισμό, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθυις και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά 
μέρη τους: 

ΣΗΜ.; ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α103. 

α. Σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης 0,8 ναυτικών μιλιών ανά 
ώρα (50% πιθανότητα κυκλικού λάθους (ΟτευΙπτ Εγτογ ΡτοόπόΙε)) ή λιγότερο (καλύτερα), ή 

β. Που προορίζονται να λειτουργούν σε μεγέθη γραμμικής επιτάχυνσης άνω των 10 £, 

Σηα. I: Οι παράμετροι του 7Α003.α. εφαρμόζονται σε οιοδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: 

!. Εισαγωγή τυχαίων κραδασμών με συνολικό μέγεθος 7.7 % ττηε την πρώτη μιαή ώρα και συνολική 
διάρκεια δοκιμής μιάμιση ώρα ανά άξονα στον καθένα από τους τρεις κάθετους άξονες, όπου οι 
τυχαίοι κραδασμοί ανταποκρίνονται στα ακόλουθα: 
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7Α003 


7Α004 


7Α005 


7Α006 


7Α007 


7Α10Ι 


-ημ. 1. I συνέχεια 

α. Σταθερή τιμή της ΡΣΟ 0,04 °'/Ηζ σε διάστημα σι>χνότ>)τας 15 έως 1.000 Η'ζ και 
β. Η ΡΞΟ μειούται με σιιχνόνμα από 0,04 § : Ήζ έως 0.01% : /Ηζ σε ύισοτι/μα συχνότιμας από 

1.000 έως 2000 ΗΖ, ή 

3. Ταχύνμα εγκάρσιας περιστροφής και εκτροπής ιοί/ ή μεγαλύτερη από + 2,62 ακτίνια ανά 
δευτερόλεπτο (ΙζΟώετ’/ε). ή 

3. Σύμφωνα μα εθνικά πρότυπα ισοδύναμα με τα ως άνω I. ή 2. 

-»»- 2: Το 7Α003 δεν ελέγχει τα συστι'ιματα αύρανειακής πλοήγησης που έχουν εγκριθαίγια χρήση στα αεροσκάφη 

"πολιτικής αεροπορίας" από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας "συμμετέχοντος κράτους". 


Γυροαστρικές πυξίδες και άλλες διατάξεις για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης ή του προσανατολισμού μέσω 
αυτόματης παρακολούθησης ουρανίων σωμάτων ή δορυφόρων, με ακρίβεια αζιμουθίου ίση ή μικρότερη (καλύτερη) 
από 5 δεύτερα του τόξου. 

ΣΗ,Μ.; ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α104. 


Εξοπλισμοί λήψης ακριβούς θέσης από δορυφορικά συστήματα Παγκόσμιας αεροπλοΐας (π.χ. 0Ρ5 ή ΟΕΟΝΑ55) 
που παρουσιάζουν οιοόήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους 
μέρη: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α105. 

α. Χρησιυοποιούν αποκρυπτογράφηση, ή 
β. Αυτοπροσαρμοζόμενη κεραία. 


Υψίμετρα εν πτήσει που λειτουργούν εκτός του φάσματος συχνοτήτων από 4,2 μέχρι 4,4 <3Ηζ και παρουσιάζουν 
οιοόήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Α106. 

α. "Διαχείριση ισχύος", ή 

β. Χρησιμοποιούν διαμόρφωση μετατόπισης φάσεως. 


Εξοπλισμός καθορισμού λειτουργεί σε συχνότητες άνω των 30 ΜΗζ και παρουσιάζει όλα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη του: 

α. "Στιγμιαίο εύρος ζώνης" 1 ΜΗζ ή περισσότερη, 
β. Παράλληλη επεξεργασία άνω των 100 διαύλων συχνότητας και 

γ. Ρυθμό επεξεργασίας άνω των 1000 αποτελεσμάτων καθορισμού διεύθυνσης ανά δευτερόλεπτο και ανά δίαυλο 
συχνότητας. 


Επιταχυνσίμετρα διαφορετικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7Α001, των οποίων η κατώτατη τιμή ένδειξης 
είναι 0,05 5 ή μικρότερη, ή που παρουσιάζουν σφάλμα γραμμικότητας που κείται εντός του 0.25% του πλήρους 
φάσματος μέτρησης, ή παρουσιάζουν αμφότερα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά και έχουν σχεδιαστεί προς χρήση 
σε συστήματα αδρανειακής πλοήγησης ή σε συστήματα καθοδήγησης όλων των τύπων και ειδικά σχεδιασμένα 
κατασκευαστικά στοιχεία για τα ανωτέρω. 

ΓΙαοατ.: Το σημείο 7Ά10Ι δεν προσδιορίζει επιταχυνσιόμετρα τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και αναπτυγμένα 

ως αισθητήρες ΜΙΤΟ (Μεασιιεεηιεπι ΐνΗΗε Οήΐίίης - Μέτρηση κατά την γεώτρηση), που χρησιμοποιούνται 
για εργασίες στο φρέαρ της γεώτρησης. 
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7Α102 


7.Α 103 


7Α104 


7Α105 


7Α106 


7Α115 


Ολοι οι τύποι γυροσκοπίων, εκτός τιον αναφερομένων στην παράγραφο 7Α002, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε "βλήματα" και ίων οποίων η "σταθερότητα ρυθμού εκτροπής" είναι μικρότερη από 0,5 (I σίγμα ή ιτη5) ιινά ώρα 
σε συνθήκες επιτάχυνσης 1 α και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά στοιχεία για τα ανωτέρω. 


Οργανα, εξοπλισμός και συστήματα πλοήγησης, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 7Α003, που 
παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους: 

α. Αόρανειακοί ή λοιποί εξοπλισμοί που χρησιμοποιούν επιταχυνσίμετρα ή γυροσκόπια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 7ΑΟΟΚ 7Α002, 7ΑΪ0Ι ή 7Α102 καθώς και τα συστήματα όπου ενσωματώνεται ο εξοπλισμός 
αυτός, 

Παυατ.: Το 7Λ103.α. δεν ορίζει τον εξοπλισμό που περιέχει επιταχαναίαστρα. που ορίζονται στο 7ΑΟΟΙ όπου 

τα επιταχυνσίμετρα αυτά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειόικά ως αιοθΐ]τήρες ΧίΙΡΟ (Μέτρηση 
κατά ο; Γεώτρηση) για χρήση σε εργασίες στο βυθό φρέατος. 

β. Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνων πτήσής, περιλαμβανόμενων των γυροσκοπικών σταθεροποιητών ή των 
αυτομάτων πιλότων, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται σε οχήματα εκτόξευσης 
στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή σε πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104, . 


Γυροαστροσκοπικές πυξίδες και άλλες διατάξεις, εκτός των προβλεπομένων στην παράγραφο 7Α004, που 
καθορίζουν τη θέση ή τον προσανατολισμό μέσω αυτόματης παρακολούθησης ουρανίων σωμάτων ή δορυφόρων, 
καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους. 


Εξοπλισμοί λήψης σημάτων από Δορυφόρο Αεροπλοίας (ΟΡ8) ή συναφείς εξοπλισμοί δορυφορικής λήψης, εκτός 
των καθοριζόμενων στην παράγραφο 7Α005, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να παρέχουν πληροφορίες για την 
πλοήγηση υπό τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας και έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται 
σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή σε πνραυλοβολίδες που ορίζονται στο 
σημείο 9Α104 . 

α 1ε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 515 γπ/5, και 
β 1ε ύψος άνω των 18 Κιπ, 


Ραδιοϋψίμετρα ή ραδιοΰψίμετρα Ιπεετ, εκτός των καθοριζόμενων στην παράγραφο 7Α006, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 
9Α004 ή σε πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 


Παθητικοί αισθητήρες για τον καθορισμό της συμπεριφοράς έναντι ειδικώνηλεκτρομαγνητικών πηγών (εξοπλισμός 
εξεύρεσης της κατεύθυνσης) ή για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του εδάφους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ή 
τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή σε 
πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 

Παοατ.: Το 7Α115 περιλαμβάνει αισθητήρες για τον ακόλουθο εξοπλισμό . 

α. Εξοπλισμός χαρτογράφησης εδάφους, 

β. Αισθι/τήρες εξοπλισμού απεικόνισης (ενεργητικοί και παθητικοί) 
γ Παθητικός εξοπλισμός συμβολομέτρου. 
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7Α1Ι6 

7ΑΠ7 

7Β 

7Β00! 


7Β002 


Συστήματα ελέγχου πτήσης των ακολούθων τύπων που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για χρήση σε οχήματα 
εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Λ004 ή για πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104 

α. Υδραυλικά, μηχανικό, ηλεκτρο-οπτικά. ή ηλεκτρομηχανικά συστήματα ελέγχου πτήσης 

(συμπεριλαμβανομένων των τύπων εκτέλεσης χειρισμών δια ηλεκτρικών σημάτων (Πχ 6ν τνίτο)). 

β. Εξοπλισμός ένδειξης του ύψους. 


"Σύνολα καθοδήγησης", χρησιμοποιήσιμα σε «βλήματα» ικανά να επιτύχουν ακρίβεια συστήματος μικρότερη ή ίση 
προς 3,33% της ευβέλειας (πχ, πιθανότητα κυκλικού σφάλματος 'ΌΕΡ" 10 (επί ή λιγότερο σε εμβέλεια 300 Ιου). 


Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεωρήσεων και παραγωγής 


Εξοπλισμός δοκιμής, διακρίβωσης ή ευθυγράμμισης που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τον εξοπλισμό που καθορίζεται 
στην υποκατηγορία 7Α. 

Πσυστ: Το 7Β001 δεν ελέγχει τον εξοπλισμό δοκιμής, διακρίβωσης ή ευθυγράμμισης για το Επίπεδο Συντήρησης I 

και το Επίπεδο -Συντήρησης //. 

Τε/νικέε παρατηρήσει ς: 

/ Συντήρηση επιπέδου / 

Η αστοχία μονάδας αόρανειακής πλ.οήγηοης εντοπίζεται στο αεροσκάφος με ενόείζεις στη μονάδα ελέγχου και 
οπτικοποίητηις (εοηίεοί αηά άίερίαν ιιηιι. (201}) ή με το μήνυμα που στέλνει το αντίστοιχο υποσύστημα. Σύμφωνα 
με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή το αίτιο της αστοχίας είναι δυνατό να εντοπιστεί στο επίπεδο της κακά 
λειτουρ/ούσης αντικαταστάσιμης μονάδας (ϊίτιε τερίαοεαδίε ιιηιι, Ι.τίί !) Ο χειριστής αφαιρεί εν συνεχεία τη 
μονάδα ΕϋΙ! και την αντικαθιστά με εφεδρική. 

2. Συντήρησα επιπέδου II 

Η ελαττωματική ΕΚί! αποστέλεται στο εργαστήριο συντήρησης (του κατασκευαστή ή του χρήστη που είναι 
υπεύθυνος για τη συντήρηση δευτέρου επιπέδου). Στο εργαστήριο συντήρησης η κακώς λειτουργούσα ί-ΚΟ 
υπόκειται σε δοκιμές με τα κατάλληλο, μέσα για να διαπιστωθεί και εντοπιστεί το ελαττωματικό αυναρμολόγημα 
προς αντικατάσταση στο εργαστήριο (τΙιορ εερίαεεαόίε αεεεηιδίν. 5ΚΛ). Το 5ΚΑ αφαφείται και αντικαθίσταται 
με εφεδρικό που λειτουργεί. Το ελαττωματικό 7774 (ή ενδεχομένως η πλήρης /./ί I.) αποστέλλεται εν συνεχεία 
στον κατασκευαστή. 

ΣΗΜ. Το επίπεδο συντήρησης Π δεν περιλαμβάνει την αφαίρεση από το 5ΚΛ των επιταχυνσιμέτρων ή 
αισθητήρων γυροσκοπίων που υπόκεινται σε ελέγχους. 


Ο ακόλουθος εξοπλισμός που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των καθρεπτών για γυροσκόπια 
δακτυλίων Ιοεετ: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 7Β102. 

α. Μετρητές διασποράς με ακρίβεια μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 10 ρρπι, 
β Κατατομόμετρα (ρτοΓιΙοιυειετί) με ακρίβεια μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) από 0,5 πγπ (5 8 η§5ΐτοπι). 
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7Β003 


7ΒΙ02 

7ΒΙ03 

70 

7Π 

7Ρ001 

7ϋ002 


Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την "παραγωγή" του εξοπλισμού που καθορίζεται στην υποπαράγραφο 7Α. 


Σιηι.: Στ ο 7 Β003 περιλαμβάνονται . 

α. Σταθμοί δοκιμών συντονισμού γυροσκοπίων, 

β. Σταθμοί δυναμικής ζυγοστάθμιι α/ς γυροσκοπίων, 

ν. Σταθμοί ελέγχου ίου μονταρίσματος •γυροσκοπίων δοκιμών κι νην)ρων, 

ι) Σταθμοί εκκένωσης και πλήρωσης -γυροσκοπίων, 

ε. Κεντρόφυγη στερέωση για εφέδρανα γυροσκοπίων, 

στ. Σταθμοί για την ευθυγράμμιση των αςόνων επιταχυνσιμέτμων. 


Ανακλασιόμετρα ειδικά σχεδιασμένα για τον χαρακτηρισμό κατόπτρων, για γυροσκόπια "ΙπειίΓ" με ακρίβεια 
μέτρησης ίση ή μικρότερη (καλύτερη) των 50 ρρσι. 


Ιδιαίτερα σχεδιασμένες "εγκαταστάσεις παραγωγής" του εξοπλισμού που καθορίζεται στην παράγραφο 7Α117.- 


Υλικά 


Ουδέν. 


Λογισμικό 


"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή" του εξοπλισμού που 
καθορίζεται στις παραγράφους 7Α ή 7Β. 


Λογισμικό σε "πηγαίο κώδικα" προς "χρήση" σε οιοδήποτε εξοπλισμό αδρανειακής πλοήγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αδρανειακών εξοπλισμών που δεν ελέγχονται από τις παραγράφους 7Α003 ή 7Α004, ή 
σε συστήματα αναφοράς θέσης και πορείας αεροσκάφους (Αιΐίΐυάσ Ηοπιϋη§ Ιλοίπτοπεσ δνεΐεπιε, ΑΗΚ5). 

Σιιμ.: Το 70002 δεν ελέγχει "πηγαίο κώδικα" για τι/ "χρήση” ΑέΙΚΣμε καρδανική ανάρτηση. 

Τεννική παοατποσσσ: 

Τα συστήματα ΑΗΗΣ κατά κανόνα διαφέρουν από τα συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (ΙΝ5) κατά το ότι ένα 
σύστημα ΛΗΚΣ παρέχει πληροφορίες για την πορεία του αεροσκάφους και κατά κανόνα δεν παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την επιτάχυνση, την ταχύτητα και τη θέση που παρέχονται από ένα σύστημα ΙΝ5. 
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7000.1 


70101 


70102 


70103 


Λοιπό "λογισμικό”, ως εξής: 


α. "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να βελτιώνει τις επιδόσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο η 
να περιορίζει το σφάλμα πλοήγησης των συστημάτων στα μεγέθη που καθορίζονται στις παραγράφους 7Α003 
ή 7Α004. 

β. Λογισμικό σε "πηγαίο κώδικα" για υβριδικά ολοκληρωμένα συστήματα το οποίο βελτιώνει τις επιδόσεις σε 
επιχειρησιακό επίπεδο ή περιορίζει το σφάλμα πλοήγησης των συστημάτων στα μεγέθη που καθορίζονται 
στην παράγραφο 7Α003. δια του συνεχούς συνδιασμού δεδομένων από την αδρανειακή πλοήγηση με 
οιοόή.τοτε από τα ακόλουθα δεδομένα πλοήγησης: 

1. Ταχύτητα ραδιοεντοπιστή ΟορρΙςτ. 

2. Δεδομένα αναφοράς από δορυφορικά συστήματα παγκόσμιας αεροπλοΐας (π.χ 0Ρ$ ή ΟΤΟΝΑ88), ή 

3. Δεδομένα εδάφους από βάση δεδομένων. 

γ. Λογισμικό σε "Πηγαίο κώδικα" για ολοκληρωμένα συστήματα αεροηλεκτρονικής ή ελέγχου πτήσεων τα 
οποία συνδυάζουν δεδομένα από αισθητήρες και χρησιμοποιούν “έμπειρα συστήματα", 

δ. Λογισμικό οε “Πηγαίο κώδικα" για την "ανάπτυξη" οιουδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης πτήσης για "πλήρη έλεγχο της πτήσης”, 

2. Ολοκληρωμένων συστημάτων πρόωσης και ελέγχου πτήσης, 

3. Συστημάτων χειρισμού δια ηλεκτρικών (Πν-όν-ινίη;) ή οιττο-ηλεκτρονικών σημάτων (Πί§Κι-1)γ-Ιϊ§1ιΙ), 

4. “Ενεργών συστημάτων ελέγχου πτήσης" με ανοχή βλάβης ή αυτοεπανόρθωση, 

5. Αερομεταφερόμενου εξοπλισμού αυτομάτου ευρέσεως κατεύθυνσης, 

6 . Συστημάτων πληροφοριών αέρος βασιζόμενων σε στατικές πληροφορίες επιφάνειας, 

7. Οθόνών απεικόνισης στο ύψος οπτικού πεδίου σε πλέγμα ή οθονών τρισδιάστατης απεικόνισης. 

ε. Λογισμικό σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΟΑΟ) ειδικά σχεδιασμένο για την "ανάπτυςη" 
"ενεργών συστημάτων ελέγχου πτήσής”, πολυαξονικών συστημάτων χριρισμού δια ηλεκτρικών ή οπτο¬ 
ηλεκτρονικών σημάτων ελικοπτέρων ή συστημάτων χειρισμού της εκτροπής ή της κατεύθυνσης δι'ελένχου της 
κυκλοφορίας, των οποίων "η τεχνολογία" καθορίζεται στο 7Ε004.β., 7Ε004.γ.Ι. ή 7Ε004 γ.2. 


"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο προς "χρήση" στον εξοπλισμό που καθορίζεται στις παραγράφους 
7Α001 μέχρι 7Α006, 7Α1θΓ μέχρι 7Α106, 7Α115, 7Α1 ’ΐό.α., 7ΑΙ!6.β.. 7Β001, 7Β002, 7Β003. 7Β102 ή 7Β103. 


"Λογισμικό" προς ενσωμάτωση ως εξής : 

α. "Λογισμικό" προς ενσωμάτωση για τον εξοπλισμό που καθορίζεται στην παράγραφο 7Α103.β., 

β. "Λογισμικό" προς ενσωμάτωση ειόικώς σχεδιασμένο για τον εξοπλισμό που καθορίζεται στις παραγράφους 
7Α003 ή 7Α103.α. 

"Λογισμικό” ειδικά σχεδιασμένο για δραστηριότητες εκπόνησης μοντέλλων ή έξομοίωσης των "συνόλων 
καθοδήγησης" που προσδιορίζονται στο σημείο 7Α Π 7 ή για τη σχεόιασπκή τους ολοκλήρωση με τα οχήματα 
εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή τις πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104. 

Παοατ.: Το "λογισμικό" που προσδιορίζεται στο σημείο 70103 εξακολουθεί να ελ.έγχεται όταν συνδυάζεται με 

ειδικά σχεδιασμένο υλικό που προσδιορίζεται στο σημείο 4Α102. 
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7Ε- 

7Ε001 

7Ε002 

7Ε003 

7Ε004 


Τεχνολογία 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη εξοπλισμού" ή "λογισμικού" 
που καθορίζονται στα 7Α, 7Β η 70. 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "παραγωγή" εξοπλισμού που 
καθορίζονται στις υποπαραγράφους 7Α ή 7Β 


"Τεχνολογία” σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την επιδιόρθωση, ανακαίνιση ή γενική 

επισκευή του εξοπλισμού που καθορίζεται στις παραγράφους 7Α001 έως 7Α004. 

Σ?ίΐε: Το ΤΕ003 δεν ελέγχει την "τεχνολογία" συντήρησης που αφορά άμεσα τι; διακρίβωαη, την αφαιρέτη; ή την 

αντικατάσταση φθαρμένων ή μη επιδεχομένων επιδιόρθωση ίΚΙ!και 5ΗΛ "τολιτικού αεροσκάφους" 
σύμφωνα με την περιγραφή του Επιπέδου Συντήρησης ! ή του Επιπέδου Συντήρησης //. 

ΣΗΜ.' Βλέπε τεχνικές παρατηρήσεις επί της παραγράφου 7 Β001. 

Λοιπές "τεχνολογίες", ως εξής: 

α. "Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή”: 

1. Αερομεταφερόμενου εξοπλισμού αυτόματης ανευρέοεως κατευΟύνσεως που λειτουργεί σε συχνότητες 
άνω των 5 ΜΗζ, 

2. Συστημάτων πληροφοριών αέρος βασιζόμενων μόνο σε στατικές πληροφορίες επιφάνειας, δηλαδή που 
δεν χρησιμοποιούν συμβατικά αεροστόμια συλλογής δεδομένων, 

3. Οθόνών απεικόνισης στο ύψος του οπτικού πεδίου σε πλέγμα ή οθονών τρισδιάστατης απεικόνισης, 

4. Συστημάτων αδρανειακής πλοήγησης ή γυροαστρικών πυξίδων που περιέχουν τα επιταχυνσίμετρα ή τα 
γυροσκόπια που καθορίζονται σπς παραγράφους 7Α001 ή 7Α002, 

5. Ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης (ααυοιοτήδηλ. ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτροϋδραυλικών και 
ολοκληρωμένων συσκευών κίνησης), ειδικά σχεδιασμένων για "κύριο έλεγχο πτήσης", 

6 . "Συστοιχίας οπτικών αισθητήρων ελέγχου πτήσης” ειδικά σχεδιασμένης για την εφαρμογή “ενεργών 
συστημάτων ελέγχου πτήσης". 

β. Η ακόλουθη "τεχνολογία" "ανάπτυξης" "ενεργών συστημάτων ελέγχου πτήσης" (περιλαμβανομένων των 

συστημάτων χειρισμού δια ηλεκτρικών ή οπτο-ηλεκτρονικών σημάτων): 

!. Σχεδιασμός διάρθρωσης για την συνδεσμολογία πολλών μικροηλεκπρονικών στοιχείων επεξεργασίας 
(ηλεκτρονικών υπολογιστών αεροσκάφους) για την επίτευξη "επεξεργασίας πραγματικού χρόνου" όσον 
αφορά την εφαρμογή των κανόνων ελέγχου, 

2. Αντιστάθμιση των κανόνων ελέγχου για τη θέση των αισθητήρων ή τις δυναμικές φορτίσεις του 
αεροσκάφους, δηλαδή αντιστάθμιση των δονήσεων του περιβάλλοντος των αισθητήρων ή τις 
αποκλίσεις της θέσης του αισθητήρα από το κέντρο βαρύτητας, 

3. Ηλεκτρονική διαχείριση πλεονασμαπκών δεδομένων ή πλεονασματικών συστημάτων για την 
ανίχνευση σφαλμάτων, την ανοχή σφαλμάτων, την απομόνωση σφαλμάτων ή την επανόρθωση, 

Παρατ.: Στο εδάφιο 7 Ε004.β.3. δεν ελέγχεται η "τεχνολογία " για τον σχεδίασμά πλεονασματικών 

φυσικών μεγεθών. 

4 Χειριστήρια πτήσεως που επιτρέπουν την εν πτήση επανόρθωση των χειριστηρίων δύναμης και ροπής 
για πραγματικού χρόνου αυτόνομο έλεγχο του αεροσκάφους. 
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7Ε004 


7Ε101 


7ΕΙ02 


7Ε104 


β. συνέχεια 

5 Ενοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών ελέγχου πτήοης, πλοήγησης και πρόωσης σι: ενιαίο ψηφιακό 
σύστημα διαχείρισης πτήσης για τον "πλήρη έλεγχο της πτήσής", 

Σιιυπ Γο 7ΕΠ04.β.5. ύεν ελέγχει: 

α. Την "τεχνολογία" "ανάπτυξης" για την ενοποίηση των ψηφιακών πληροφοριών ελέγχου 
πτήσης, πλοήγησης σε ενιαίο ψηφιακό σύσιημα ελέγχου πτήσης για την "βελτιστοποίηση 
η/ς πορείας πτήσης" 

β. Την “τεχνολογία" "ανάπτυξης" συστημάτων οργάνων πτήσης "αεροσκαφών" 

ενοποιημένων μόνο για την πλοήγηση και την προσγείωση για ίΌΗ. ΩΜΕ. ίί.3 ή \(Τ5. 

6 . Πλήρως αυτόματα ψηφιακά συστήματα ελέγχου πτήσής ή πλήρως αυτόματα συστήματα ελέγχου της 
πτήσης με πολλούς αισθητήρες που χρησιμοποιούν έμπειρα συστήματα γνώσεων. 

Σ ΗΜ.: Όσον αφορά την “τεχνολογία" των πλήρως αυτομάτων ψηφιακών χειριστηρίων κινητιγρα (ΓιιΙΙ 

ΑκιΙιοήίγ ΟιριιαΙ Εηςίηε (Τοπικοί (ΕΑΟΕΌ) βλέπε παράγραφο 9Ε003 α 9. 

γ Η ακόλουθη “Τεχνολογία" για την "ανάπτυξη" συστημάτων οργάνων ελικόπτερων: 

1 ΓΙολυαςονικά χειριστήρια πτήσής όι' ηλεκτρικόιν ή οπτοηλεκτρονικών σημάτων που συνδυάζουν σε ένα 
και μόνο στοιχείο χειρισμού τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες λειτουργίες: 
α. Συλλογικό χειρισμό, 
β Κυκλικό χειρισμό, 
γ. Χειρισμό εκτροπής. 

2. "Συστήματα χειρισμού με ελεγχόμενη ρ 0 ή για την εςουόετέρωση ροπής ή κατεύθυνσης. 

3. Πτερύγια ρότορα ελικοπτέρου ".Μεταβλητής Γεοιμετρίος Λεροτομής" προς χρήση σε συστήματα τα 
οποία χρησιμοποιούν χειρισμέ) μεμονωμένων πτερυγίων 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας προς "χρήση" στον εξοπλισμό που καθορίζεται 
στις παραγράφους 7Α001 μέχρι 7Α006. 7Α10Ι μέχρι 7Α106, 7ΑΙ15 μέχρι 7Α117, 7Β001. 7Β002, 7Β003, 7Β102, 
7ΒΪ03, 70101 μέχρι 70103. 


Η ακόλουθη "Τεχνολογία” για την προστασία αεροηλεκρο νικών και ηλεκτρικών υποσυστημάτων από κινδύνους 
ηλεκτρομαγνητικών παλμών (ΕΜΡ) και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (ΕΜΙ) από εξωτερικές πηγές: 

α, "Τεχνολογία” σχεόιασμού συστημάτων θωράκισης, 

β "Τεχνολογία” σχεόιασμού για τη διαμόρφωση ατρωτοποιημένων ηλεκτρικών κυκλθ)μάτων και 
υποσυστημάτων, 

γ "Τεχνολογία” σχεόιασμού για τον προσδιορισμό των κριτήριων ατρωσιας της παραγράφου 7Ε102.α. και 
7£102,β, 

Τεχνολογία” για την ενοποίηση των πληροφοριών ελέγχου πτήσεως, καθοδήγησης και προώσεως σε ένα σύστημα 
διαχείρισης πτήσειος με σκοπό τη βελτιστοποίηση της τροχιάς πυραυλικού συστήματος. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 - ΝΑΥΤΙΚΟ 


8 Α Συστήματα, εξοπλισμός, και κατασκευαστικά μέρη 


8Α00Ι Τα εξής υποβρύχια οχήματα ή σκάφη επιφάνειας: 

Σημείωση : Όσον αφορά τους περιορισμούς για τον εξοπλισμό υποβρυχίων οχημάτων, βλέπε . 

Κατιργορία 5 “ασφάλ.εια πληροφοριών" για τον εξοπλισμό 

κουπτογραισημένης επικοινωνίας 

Κατιρ/ορία 6 για τους αισθητήρες 

Κατηγορίες 7 και 8 για τον εξοπλισμό πλοήγησης 

Κατιρ/ορία 8Α για τον υποβρύχιο εξοπλισμό. 

α. Επανδρωμένα, προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε βάθος άνω των 

1.000 ον 

β. Επανδρωμένα, μη προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

1 Σχεδιασμένα να "λειτουργούν αυτόνομα" και με ικανότητα ανύψωσης : 
α, 10% ή περισσότερο του βάρους τους στον αέρα· και 
β. 15 λΝή περισσότερο- 

2. Σχεδιασμένα να λειτουργούν σε βάθος μεγαλύτερο από 1,000 ητ- ή 

3. Παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Σχεδιασμένα να φέρουν πλήρωμα 4 ή περισσοτέρων ατόμων 
β. Σχεδιασμένα να λειτουργούν αυτόνομα για 10 ή περισσότερες ώρες 
γ. Με "εμβέλεια" 25 ναυτικά μιλιά ή περισσότερα- και 
δ. Με μήκος 21 γπ ή λιγότερο- 

Τε/νικές Παρατηρήσεις : 

1. Για τους σκοπούς του 8Α001.β "λειτουργούν αυτόνομα" σημαίνει πλήρως καταόεόυμένα. χωρίς σνόμκεςμε 
όλ.α τα συστήματα να λειτουργούν και να πλέουν με ελ.άχιστη τα/όπ/τα στην οποία το υποβρύχιο όχημα 
μπορεί να ελ,έγχει ασφαλώς δυναμικά το βάθος του χρησιμοποιώντας μόνο τα πτερύγια βάθους χωρίς να 
χρειάζεται πλ.οίο υποατι)ρ\ξης ή βάση υποχτήριςης στην επιφάνεια, στα βυθό ή οττ/ν ακτι) και περιέχει 
προωστικό σύστημα για χρήση υποβρυχίως ή στην επιφάνεια. 

2. Για τους σκοπούς του 8Α0ΟΙ.β. ως "εμβέλεια" νοείται η μέγιση απόσταση που μπορεί να καλ.ύψει ένα 
υποβρύχιο όχημα. 

γ. Μη επανδρωμένα, προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα σχεδιασμένα να λειτουργούν σε βάθος μεγαλύτερο από 

1.000 πι που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Σχεδιασμένα για αυτοπροωθούμενους ελιγμούς χρησιμοποιώντας κινητήρες πρόωσης ή προωθητήρες 
"έλ.ικας-πηόαλίου" που καθορίζονται στο εδάφιο 8Α002,α,2.- ή 

2, Διαθέτουν ζεύξη μεταβίβασης δεδομένων από οπτικές ίνες· 

δ. Μη επανδρωμένα προσδεδεμένα υποβρύχια οχήματα που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

1. Σχεδιασμένα -για τον καθορισμό της πορείας σε σχέση προς οιαδήποτε γεωγραφική βάση αναφοράς 
χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο- 

2. Που διαθέτουν ζεύξη μεταβίβασης ακουστικών δεδομένων ή κυβέρνησης- ή 

5. Που διαθέτουν ζεύξη μεταβίβασης δεδομένων ή διακυβέρνησης από οπτικές ίνες μήκους άνω των 
1.000 ην 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11349 


8Λ001 


8Α002 


συνέχεια 

ε. Συστήματα ανάσυρσης από τον ωκεανό με ικανότητα ανάσυρσης άνω των 5 ΜΝ για την ανάσυρση 
αντικειμένων από βάθος μεγαλύτερο των 250 ιη. τα οποία παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

!. Σύστημα δυναμικού προσδιορισμού θέσης που καθιστά δυνατή τη διατήρηση της θέσης εντός ακτίνας 
20 σι από σημείο προκαθοριζόμενο από το σύστημα πλοήγησης· ή 
2. Συστήματα πλοήγησης βυθού και ενσωμάτωσης δεδομένων πλοήγησης για βάθη μεγαλύτερα από 1.000, 
με ακρίβεια θέσης 10 οι ιος προς προκαθορισμένο σημείο- 

στ. Οχήματα επιφάνειας (πλήρως περικλειόμενα από “ποδιά") που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστη ταχύτητα σχεόιασμού, του έμφορτου οχήματος, που υπερβαίνει τους 30 κόμβους υπό 
χαρακτηριστικό ύψος κυμάτων 1.25 σι (κατάσταση θαλάσσης 3) ή περισσότερο- 

2. Πίεση αεροστρώματος (ευείιϊοη) άνω των 3.830 Ρα· και 

3. Λόγω άφορτου εκτοπίσματος προς έμφορτο εκτόπισμα μικρότερο του 0,7 

ζ. Οχήματα επιφάνειας (με άκαμπτα τοιχώματα) μεγίστης ταχύτητας σχεόιασμού, του έμφορτου οχήματος, που 
υπερβαίνει τους 40 κόμβους υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 3,25 ιη (κατάσταση θαλάσσης 5) ή · 
περισσότερο- 

η. Υδροπτερυγα σκάφη με ενεργά συστήματα αυτομάτου ελέγχου των υδροπτερύγων, μεγίστης ταχύτητας 
σχεδιασμου, έμφορτου σκάφους, 40 κόμβους ή περισσότερο υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 3,25 σι 
(κατάσταση θαλάσσης 5) ή περισσότερο 

θ Σκάφη μικρής επιφάνειας ισάλου που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Έμφορτο εκτόπισμα που υπερβαίνει τους 500 τόνους και μέγιστη ταχύτητα σχεόιασμού, έμφορτου 
σκάφους, μεγαλύτερη των 35 κόμβων υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 3,25 οι (κατάσταση θαλάσσης 
5) ή περισσότερο- ή 

2. Έμφορτο εκτόπισμα που υπερβαίνει τους 1.500 τόνους και μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμου. έμφορτου 
σκάφους, μεγαλύτερη των 25 κόμβων υπό χαρακτηριστικό ύψος κύματος 4 οι (κατάσταση θαλάσσης 6) 
ή περισσότερο. 

Τετνική ποοαοιοηση : 

Το σκάφος μικρής επιφάνειας ιαάέ.ου ορίζεται με τον ακόλουθο τύπο: η ίσα/.ος για συγκεκριμένο επιχειρησιακό 
βύθισμα πρέπει να είναι μικρότερη από 2 X (εκτοιτιζόμενος όγκος γι’αυτό το βύθισμα·)~ . 

Τα ακόλουθα συστήματα ή εξοπλισμοί: 

Σημείωση : Γ ι α υποβρύχια συστήματα επικοινωνιών, Βλ Κατηγορία 5, Μέρος 1 - Τηλεπικοινωνίες. 

α. Συστήματα και εξοπλισμοί, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για υποβρύχια οχήματα, σχεδιασμένα 
να λειτουργούν σε βάθη μεγαλύτερα των 1.000 ιη, ως εξής: 

1. Περιβλήματα ή σκάφη έκθλ.ιψης με μέγιστη διάμετρο εσωτερικού θαλάμου άνω του 1,5 πν 

2. Κινητήρες ή προωθητήρες "έλικας- πηδαλίου" συνεχούς ρεύματος- 

3. Καλώδια τροφοδοσίας και συνδέσεις τους που χρησιμοποιούν οπτικές ίνες και είναι ενισχυμένα με 
στοιχεία από συνθετικά υλικά- 
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β. Συστήματα. ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τον αυτόματο έλεγχο της κίνησης των υποβρυχίων 

οχημάτων που καθορίζονται στην παραγραψο 8Α00Ι, τα οποία χρησιμοποιούν πληροφορίες πλοηγησης και 
διαθέτουν κλειστού κυκλώματος σερβομηχανισμούς χειρισμού που : 

1. Καθιστούν το όχημα ικανό να κινείται εντός ακτίνας 10 σι από προκαθορισμένο σημείο της στήλης 
ύδατος- 

2. Διατηρούν τη θέση του οχήματος εντός ακτίνας 10 τη από προκαθορισμένο σημείο της στήλης ύδατος· ή 

3. Διατηρούν τη θέση του οχήματος εντός ακτίνας 10 σι ακολουθώντας καλώδιο τοποθετημένο επί του 
βυθού ή κάτω από αυτόν 

γ. Αγωγοί διείσδυσης στο σκάφος ή βύσματα διασύνδεσης οπτικών ινών- 

δ. Τα ακόλουθα συστήματα υποβρύχιας απεικόνισης : 

1. Τηλεοπτικά συστήματα και μηχανές τηλεοπτικής λήψης, ως εξής : 

α. Τηλεοπτικά συστήματα (που περιλαμβάνουν μηχανή λήψης/κάμερα, σύστημα φωτισμού, 
εξοπλισμό παρακολούθησης και μετάδοσης σήματος) των οποίων η οριακή ευκρίνεια όταν 
μετράται στον αέρα υπερβαίνει τις 800 γραμμές και που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για 
τηλεχειρισμό με υποβρύχιο όχημα· 

β. Υποβρύχιες μηχανές τηλεοπτικής λήψης με οριακή ευκρίνεια όταν μετράται στον αέρα 
μεγαλύτερη των 1.100 γραμμών- 

γ. Μηχανές τηλεοπτικής λήψης χαμηλού φωτισμού, ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για 
υποβρύχια χρήση οι οποίες περιλαμβάνουν : 

1. Σωλήνες ενίσχυσης εικόνας που καθορίζονται στο σημείο 6Α002.α.2.α.· και 

2. Παρέχουν περισσότερα από 150.000 "ενεργά εικονοκύτταρα" (οαϊνβ ρίκεΐ;) ανά συστοιχία 
εικονοκυττάρων στερεός κατάστασης (εοΐίά ειαιε αεεα ιτταγ)· 

Τεγνικΰ ζασατήουση : 

Η οριακή ευκρίνεια στα τηλεοπτικά συστήματα είναι μέτρο της οριζόντιας ευκρίνειας ,του συνήθως 
εκφράζεται ως ο μέγιστος αριθμός γραμμών ανά ύψος εικόνας που άιακρϊνονται με δοκίμιο, 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο ΙΕΕΕ 208/1960 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

2. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τηλεχειρισμό με υποβρύχιο όχημα, που 
χρησιμοποιούν τεχνικές ελαχιστοποίησης των αποτελεσμάτων οπισθοδιάχυσης, συμπεριλαμβανομένων 
των στροβοσκοπικών διατάξεων φωτισμού (ταημο-Μίεά ϊΙΙαπιϊηαΙΟΓδ) ή συστημάτων "λέιζερ”· 

ε. Φωτογραφικές μηχανές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για υποβρύχια χρήση κάτω των 150 μ., με φιλμ 

35 γπιτι η μεγαλύτερα και παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Δυνατότητα αναγραφής στο φιλμ πληροφοριών που προέρχονται από πηγή εκτός της φωτογραφικής 
μηχανής· 

2. Αυτόματη διόρθωση της εστιακής απόστασης· ή 

3. Αυτόματο χειριστήριο αντιστάθμισης ειδικά σχεδιασμένο για να καθιστά δυνατή τη χρήση του 
περιβλήματος της υποβρύχιας φωτογραφικής μηχανής σε βάθη μεγαλύτερα των 1.000 ιυ· 

στ. Ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για υποβρύχια χρήση τα οποία να 
μπορούν να αποθηκεύουν ψηφιακά περισσότερες από 50 εμφανισμένες εικόνες· 

ζ. Τα ακόλουθα συστήματα φωτισμού που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για υποβρύχια χρήση: 

1. Στροβοσκοπικά συστήματα φωτισμού ικανά να παρέχουν φωτεινή ενέργεια μεγαλύτερη από 300 3 ανά 
αναλαμπή και ρυθμό άνω των 5 αναλαμπών ανά δευτερόλεπτο- 

2. Συστήματα φωτισμοί» τόξου αργού ειδικά σχεδιασμένα προς χρήση σε βάθος μεγαλύτερο των 1.000 πτ 
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η. "Ρομπότ" ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια χρήση τα οποία ελέγχονται μέσω εξειδικευμένου "υπολογιστή με 
καταχωρημένο πρόγραμμα” και παρουσιάζουν οιοόήποτε απο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1 Διαθέτουν συστήματα ελέγχου του "ρομπότ" με τη χρήση πληροφοριών από αισθητήρες οι οποίοι 
μετρούν τη δύναμη ή τη ροπή που ασκείται σε εξωτερικό αντικείμενο, την απόσταση εξωτερικού 
αντικειμένου, ή αντιλαμβάνονται την επαφή μεταξύ του "ρομπότ" και εξωτερικού αντικειμένου ή 
2. Δύνανται να ασκήσουν δύναμη 250 Ν η περισσότερο ή ροπή 250 Νιπ ή περισσότερο και χρησιμοποιούν 
κράματα τιτανίου ή "ινώδη ή νηματώδη" "συμμικτα ' υλικά στα δομικά τους μέρη· 

0. Τηλεκατευθυνόμενοι αρθρωτοί βραχίονες ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για υποβρύχια χρήση οι 
οποίοι παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Διαθέτουν συστήματα χειρισμού του βραχίονα με τη χρησιμοποίηση πληροφοριών από αισθητήρες οι 
οποίοι μετρούν τη ροπή ή τη δύναμη που ασκείται σε εξωτερικό αντικείμενο, ή αντιλαμβάνονται την 
επαφή μεταξύ του βραχίονα και εξωτερικού αντικειμένου- ή 

2. Ελέγχονται μέσω αναλογικών τεχνικών κυρίου-υποτελούς (Γπαείετ-ίΐίινο ιεείιηίηυεε) ή με τη χρήση 
επειδικευμένου “υπολογιστή καταχωρημένου προγράμματος", και διαθέτουν τουλάχιστον 5 βαθμούς 
ελευθερίας κινήσεως- 

Παο ατνοηση Για τον καθορισμό του αριθμού των βαθμών ελευθερίας κινήσεων μετρούντσί μόνο 

οι λειτουργίες με αναλογικό χειριστήριο που χρησιμοποιεί ανάδραση καθορισμού 
θέσης ή οι οποίες χρησιμοποιούν εςειόικευμένο "οποκττ/ιστι) καταχωρημένου 
προγράμματος ". 

ι. Ια ακόλουθα συστήματα τροφοδοσίας που είναι ανεξάρτητα του εξωτερικού αέρα, όταν είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για υποβρύχια χρήση : 

1 Κινητήρες κύκλου Βτπγίοη ή Καπλίιιε ως συστήματα τροφοδοσίας ανεξάρτητα αέρος με οιοδήποτε από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Χημικά συστήματα καθαρισμού ή απορρόφησης αερίων ειδικά σχεδιασμένα για την κατακράτηση 
του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και σωματιδίων από ανακυκλοόμενα 
αποβαλλόμενα αέρια κινητήρος- 

β. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν μονοατομικά αέρια· 

γ. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υποβρυχίως σε 

συχνότητες κάτω των 10 ΙϋΤζ, ή ειδικές διατάξεις ανάρτησης για την εξασθένιση των δονήσεων 
πρόσκρουσης· ή 

δ. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για : 

1. Να συμπυκνώνουν τα προϊόντα της αντίδρασης ή για την αναμόρφωση καυσίμων· 

2. Την αποθήκευση των προϊόντων της αντίδρασης και 

3 . Την διάθεση των προϊόντων της αντίδρασης έναντι πιέσεως 100 λΡο ή περισσότερο· 

2. Ντηζελοκινητήρες ως συστήματα ανεξάρτητα αέρος που παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Χημικά συστήματα καθαρισμού ή απορρόφησης αερίων ειδικά σχεδιασμένα για την κατακράτηση 
του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και σωματιδίων από ανακυκλοόμενα 
αποβαλλόμενα αέρια κινητήρος- 

β. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν μονοατομικά αέρια- 

γ. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υποβρυχίως σε 

συχνότητες κάτω των 10 λΗζ, ή ειδικές διατάξεις ανάρτησης για την εξασθένιση των δονήσεων 
πρόσκρουσης· και 

δ. Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα εξαγωγής αερίων που δεν αποβάλλουν συνεχώς τα προϊόντα της 
καύσης. 
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3. Ανεξάρτητα αέρος ηλεκτροπαραγωγά συστήματα στοιχείων καυσίμου, ισχύος άνω των 2 Κ\ν του 
παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

α. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υποβρυχίως σε 

συχνότητες κάτω των 10 λ'Ηζ, ή ειδικές διατάξεις ανάρτησης για την εξασθένιση των δονήσεων 
πρόσκρουσης- ή 

β. Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για : 

1, Να συμπυκνώνουν τα προϊόντα της αντίδρασης ή για την αναμόρφωση καυσίμων· 

2. Την αποθήκευση των προϊόντων της αντίδρασης- και 

5. Την διάθεση των προϊόντων της αντίδρασης έναντι πιέσεως 100 λΡα ή περισσότερο- 

-1, Κινητήρες κύκλου 5(ίτ1ϊη§ ως συστήματα τροφοδοσίας ανεξάρτητα αέρος που παρουσιάζουν οιοδήποτε 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Διατάξεις ή περιβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση του θορύβου υποβρυχίως σε 

συχνότητες κάτω των 10 ΙίΗζ ή ειδικές διατάξεις ανάρτισης για την εξασθένιση των δονήσεων 
πρόσκρουσης- και 

β. Ειδικά σχεδιασμένα συστήματα εξάτμισης για τη διάθεση των προϊόντων της καύσης έναντι 
,τιεοεως 100 ΤΡα ή περισσότερο. 

ία. "Ποδιές”, παρεμβύσματα και δάκτυλοι που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

1. Είναι σχεδιασμένα για πιέσεις αεροστρώματος 3.830 Ρα ή περισσότερο, προς χρήση υπό χαρακτηριστικό 
ύψος κύματος ίσο/μεγαλύτερο του 1,25 μέτρων (κατάσταση θαλάσσης 3) και ειδικά σχεδιασμένα για τα 
οχήματα επιφάνειας που καθορίζονται στο εδάφιο 8Α001 .στ. (πλήρως περικλειόμενα από "ποδιά") ή 

2 . Είναι σχεδιασμένα για πίεση αεροστρώματος ίση/μεγαλύτερη των 6.224 Ρα, για την χρήση υπό 
χαρακτηριστικό ύψος κύματος ίσο/μεγαλύτερο των 3,25 ιη (κατάσταση θαλάσσης 5) και ειδικά 
σχεδιασμένα για οχήματα επιφάνειας πού καθορίζονται στο εδάφιο 8Α001 ,ζ. (με άκαμπτα πλευρικά 
τοιχώματα)- 

ιβ. Ανεμιστήρες ανύψωσης, ισχύος άνω των 400 λνν,ειδικά σχεδιασμένοι για τα οχήματα επιφάνειας που 
καθορίζονται στα εδάφια 8Α001.στ. ή 8Α001.ζ.- 

ιγ. Πλήρως βυθιζόμενα υδροπτέρυγα υποσπηλαίωσης ή υπερσπηλαίωσης σχεδιασμένα για τα σκάφη που 
καθορίζονται στο εδάφιο 8Α001 .η.- 

ιδ. Ενεργά συστήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την αυτόματη ρύθμιση της πρακαλούμενης από 
τη θάλασσα κινήσεως των οχημάτων ή σκαφών που καθορίζονται στα εδάφια 8Α001 .στ., 8Α001 .ζ., 8α001.η., 
ή 8Α001.Θ. 

ιε. Έλικες, συστήματα μετάδοσης ισχύος, συστήματα παραγωγής ισχύος και συστήματα μείωσης του θορύβου, ως 
εξής: 

I. Προωστικοί έλικες ή συστήματα μετάδοσης ισχύος ειδικά σχεδιασμένα για τα οχήματα επιφάνειας 

(πλήρως περικλειόμενα με ποδιά ή με άκαμπτα πλευρικά τοιχώματα), υδροπτέρυγα ή σκάφη μικρής 
επιφάνειας ισάλου που καθορίζονται στις παραγράφους 8Α001 .στ., 8Α001 .ζ., 8α001 .η., ή 8Α001 .θ.: 
α. Έλικες υπερσπηλαίωσης, υπεραεριζόμενες, μερικώς βυθιζόμενες ή διαπερνούσες την επιφάνεια, 
ισχύος άνω των 7,5 Μ\ν· 

β. Αντιπεριστρεφόμενα συστήματα ελίκων ισχύος άνω των 15 Μ\ν· 

γ. Συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνικές προ-περιδύνησης (ρτε-εννίτΐ) ή μετα-περιδύνησης (ροει- 
εννίτΙ) για την εξομάλυνση της ροής στην έλικα- 
δ. Ελαφρά, υψηλής απόδοσης (συντελεστής Κ μεγαλύτερος του 300) συστήματα 
υποπολλαπλασιασμοό- 

ε. Αξονικά συστήματα μετάδοσης ισχύος, ικανά να μεταδίδουν ισχύ μεγαλύτερη από 1 Μ\ν, τα 
οποία περιέχουν συστατικά μέρη από "σύμμεικτα” υλικά- 
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2. Προωστικοί έλικες, συστήματα παραγωγής ή μετάδοσης ισχύος που προορίζονται γ ΐα χρήση επί 
σκαφών, ως ακολούθως: 

α. Ελικες ελεγχόμενου βήματος και μηχανικά σοναρμολογήματα πλήμνης, ισχύος άνω των 30 Μ\ν 
β. Εσωτερικά υδρόψυκτοι ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν ισχύ άνω των 2,5 Μ\ν· 
γ. "Υπεραγώγιμοι" κινητήρες πρόωσης, ή ηλεκτροκινητήρες μονίμου μαγνήτη, που αποδίδουν ισχύ 
άνω του 0,1 Μ\ν· 

δ. Αξονικά συστήματα μετάδοσης ισχύος ικανά να μεταδίδουν ισχύ μεγαλύτερη από 2 Μ\ν, τα οποία 
περιέχουν συστατικά μέρη από "σύμμεικτα - · υλικά· 
ε. Αεριζόμενα ή βασικώς με αεριζόμενα συστήματα ελίκων ισχύος άνω των 2,5 Μ\ν 

3- Τα ακόλουθα συστήματα περιορισμού του θορύβου προς χρήση σε σκάφη εκτοπίσματος 
μεγαλυτέρου/ίσου προς 1.000 τόνους, ως εξής : 

α. Συστήματα περιορισμού του υποβρυχίου θορυβου σε συχνότητες κάτω των 500 Ηζ πυυ 

αποτελούνται από σύνθετες ακουστικές αναρτήσεις για την ηχομόνωση ντηζελοκινητήρων, 
ντηζελογεννητριών, αεριοστροβίλων, αεριοπαοαγωγών στροβίλων, κινητήρων πρόωσης ή 
μηχανισμών υποπολλαπλασιασμού της πρόωσης, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για την ηχομόνωση 
η την απορρόφηση δονήσεων και των οποίων η ενδιάμεση μάζα είναι μεγαλύτερη από 30% της 
μάζας του εξοπλισμού που θα συναρμολογηθεί επ'αυτών· 
β. Ενεργά συστήματα περιορισμού ή εξουδετέρωσης του θορύβου, ή μαγνητικά εφέδρανα, που έχουν 
ειδικά σχεδιαστεί για συστήματα μετάδοσης της ισχύος και διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα 
ρύθμισης ικανά να μειώνουν ενεργώς τις δονήσεις του εξοπλισμού, δια της δημιουργίας 
αντιθορυβικών ή αντιδονητικών σημάτων άμεσα στην πηγή θορύβου ή δονήσεως- 

ιζ. Προωστικά συστήματα υδροστροβίλου που έχουν απόδοση ισχύος μεγαλύτερη των 2.5 Μ\ν, 

χρησιμοποιώντας αποκλίνοντα ακροφύσια και πτερύγια ρύθμισης της ροής για τη βελτίωση της-απόδοσης 
πρόωσης και τον περιορισμό των δημιουργουμένων από την πρόωση θορύβων που εκπέμπονται υποβρυχίως. 

ιστ. Αυτοτελείς συσκευές κατάδυσης ή υποβρύχιας κολύμβησης κλειστού ή ημίκλειστου τύπου (πΛίΐαιΗίηι;). 
Παρατήρηση : Το 8Λ002. ιστ. δεν ελέγχει επιμέρους συσκευές για προσωπική χρήση όταν συνοϋεύουν το 
χρήστη τους. 


Εξοπλισμοί δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής 

Υδροσήραγγες σπς οποίες η στάθμη θορύβου είναι μικρότερη από 100 άί> (βάση αναφοράς 1 μΡα, 1 Ηζ), στο φάσμα 
συχνοτήτων από 0 μέχρι 500 Ηζ. οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των ακουστικών πεδίων που 
δημιουργούνται από τη ροή του ύδατος γύρω από μοντέλα συστημάτων πρόωσης. 
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80 

80001 

80 

80001 

8ϋ002 

8Ε 

8Ε001 

8Ε002 


Υλικά 


«Συντηγμένος αφρός» για υποβρύχια χρήση που παρουσιάζει όλα τα ακόλουθα : 

α. Προορίζεται για υποβρύχιο βάθος μεγαλύτερο από 1.000 μ- και 
β. Έχει πυκνότητα μικρότερη από 561 λ§/ΓΠ 3 . 

Τεγνική παρατήρηση : 

Ο «συντηγμένος αφρός» αποτελάται από κούφια σφαιρίδια από πλαστικό ή γναλ.ί, εντός ρητινώδους μάζας. 


Λογισμικό 

"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη" “παραγωγή" ή “χρήση” εξοπλισμού ή υλικών 
που καθορίζονται στις υποκατηγορίες 8Α. 8Β ή 80. 

Ειδικό "λογισμικό", ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη", “παραγωγή", επιδιόρθωση, γενική 
επισκευή ή ανακαίνιση των υλικών που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για τον περιορισμό του υποβρυχίου θορύβου. 


Τεχνολογία 


“Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την “ανάπτυξη" ή "παραγωγή” του 
εξοπλισμού ή των υλικών που καθορίζονται στις υποκατηγορίες 8Α, 8Β, ή 80. 

Λοιπές "τεχνολογίες": 

α. "Τεχνολογία” για την "ανάπτυξη", “παραγωγή", επιδιόρθωση, γενική επισκευή ή ανακαίνιση των ελίκων που 
έχουν ειδικά σχεδιαστεί για τη μείωση του υποβρυχίου θορύβου· 

β. “Τεχνολογία" για τη γενική επισκευή ή την ανακαίνιση του εξοπλισμού που καθορίζεται στα εδάφια 8Α001, ή 
8Α002.β„ 8Α002.Ι., 8Α002.ιε„ ή 8Α002.ιζ. 
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9Α 


9Α00! 


9Α002 


9Α003 


9Α004 


9Α005 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Συστήματα, Εξοπλισμός και Συστατικά Μέρη 

Σημ. Όσον αφορά τα συστι'/ματα πρόωσης ειδικά σχεδιασμένα ή δοκιμασμένα κατά της ακτινοβολίας νετρονίων ή της 
μεταβατικής ι οντίζουσας ακτινοβολίας, βλέπε Ελ.έγχουςΣτρατιωτικών Αγαθών. 


Αεριοστρόβιλοι αεροσκαφών που περιλαμβάνουν οιαόήποτε από τις τεχνολογίες τις οριζόμενες στο εδάφιο 
9Ε003.α.. ως εξής: 

ΣΗΜ. : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9ΑΙ01. 

α. Μη πιστοποιημένες για το συγκεκριμένο “αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας" για το οποίο προορίζονται 
(3. Λεν έχουν πιστοποιηθεί για χρήση στην πολιτική αεροπορία από την "υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε ένα 
"συμμετέχον κράτος" 

γ. Εχουν σχεδιασθεί για πτήση πλεύσης ταχύτητας μεγαλύτερης από 1,2 ΜαοΙι για περισσότερο από τριάντα 
λεπτά. 


■'Αεριοστρόβιλοι θαλάσσης" με συνεχή ονομαστική ισχύ (πρότυπο 150) ίση προς ή μεγαλύτερη από 24,245 Κ\ν και 
ειδική κατανάλ,ωση καυσίμου που δεν υπερβαίνει τα 0,219 λ β λIVή στο φάσμα ισχύος από 35 έως 100% καθώς και 
τα ειδικά σχεδιασμένα συναρμολογημένα σύνολα και τα συστατικά μέρη τους. 

Παρατήρηση: Ο όρος "αεριοστρόβιλοι θαλάσσης" περιλαμβάνει επίσης τους παραγωγούς τύπους αεριοστροβίλων 

βιομηχανικής ή αεροπορικής χρήσεως που είναι προσαρμοσμένοι προκειμένου να χρησιμοποιούνται για 
προώθι^ση ενός σκάφους ή την παραγωγή ηλ,εκτρικής ισχύος 


Ειδικά σχεδιασμένα συναρμολογημένα σύνολα και συστατικά μέρη που περιέχουν οιαδήποτε από τις οριζόμενες 
στο εδάφιο 9Ε003.α. “τεχνολογίες", για τα εξής συστήματα πρόωσης αεροστροβίλων: 

α. Της παραγράφου 9Α001- ή 

β Των οποίων η προέλευση του σχεδιασμού ή της παραγωγής είναι είτε από μη “συμμετέχοντα κράτη” είτε 
άγνωστη στον κατασκευαστή. 


Οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα ή "διαστημικά οχήματα". 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α104. 

Παρατήρηση: Το 9Α004 δεν ελέγχει τα ωφέλιμα φορτία. 

Σημ. : Για το καθεστώς ελέγχου των προϊόντων που περιέχονται στο ωφέλιμο φορτίο τ ιον 
"διαστημικών οχημάτων"βλέπε τις σχετικές Κατηγορίες. 


Πυραυλικά προωστικά συστήματα υγρού καυσίμου που περιέχουν οιοοήποτε από 
μέρη που ορίζονται στην παράγραφο 9Α006. 


ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α105 ΚΑΙ 9Α119. 


τα συστήματα ή τα συστατικά 
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9Α006 


9Α0Ο7 


Συστήματα ή συστατικά μέρη, ως εξής, ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα υγρού καυσίμου : 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9.ΑΙ06 ΚΑΙ 9Α108. 

α, Κρυογενικοί ψυκτες, δοχεία Οεινατ, μεταφερόμενα επί του σκάφους, κρυογενικοί αγωγοί θερμότητας ή 

κρυογενικά συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε διαστημικά οχήματα και ικανά για περιορισμό των 
απωλειών κρυογενικού υγρού σε ποσοστό κάτω του 30% ετησίως 

β. Κρυογενικές δεξαμενές ή ψυκτικά συστήματα κλειστού κύκλου ικανά για εξασφάλιση θερμοκρασιών ίσων 
προς ή μικρότερων από 100 Κ (-1?3°0) για “αεροσκάφη" ικανά για διαρκή πτήση σε ταχύτητα άνω των 3 
ΐνίοεΗ, για οχήματα εκτόξευσης ή για "διαστημικά οχήματα" 

γ. Συστήματα αποθήκευσης ή μεταφοράς υδρογόνου σε ημιστερεά κατάσταση 

δ. Στροβιλαντλίες υψηλής πιέσεως (άνω των 17,5 ΜΡα), συστατικά μέρη αντλιών ή τα συναφή συστήματά τους 
για μετάδοση κίνησης αεριοπαραγωγού στροβίλου ή στροβίλου κύκλου με εξωτερικό μηχανικό έργο 

ε. Υψηλής πιέσεως θάλαμοι ώθησης (άνω των 10,6 ΜΡπ) και ακροφύσιά τους 

στ. Συστήματα αποθήκευσης προωστικής ύλης που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της τριχοειδούς 
επισχέσεως ή με θετική εξώθηση (δηλ. με εύκαμπτες ελαστικές δεξαμενές) 

£ Εγχυτήρες προωστικού υγρού με μεμονωμένα ανοίγματα 0.381 ιώιτι ή μικρότερης όιαμέτρρου (διατομής 
1. !4κ10' ειττ ή μικρότερης προκειμένοο για μη κυκλικά ανοίγματα) ειδικά σχεδιασμένα για 
πυραυλοκινητήρες καυσίμου 

η Μονοκόματοι θάλαμοι ώσης ανθρακο-άνθρακα ή μονοκόματοι κώνοι εξαγωγής άνθρακα-άνθρακα με 
πυκνότητα άνω του 1,4 β/επτ και αντοχή εφελκυσμού άνω των 49 Μρα. 


Πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεού καυσίμου με οιοδήποτε των ακολούθων στοιχείων: 
ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α119. 


α. Συνολική ωστική ικανότητα άνω των 1,1 ΜΝε· ή, 

β. Ειδική ωστική ισχύς ίση ή μεγαλύτερη με 2,4 λΝνλί, με ροή ακροφυσίου υπό συνθήκες περιβάλλοντος 
επιφάνειας θαλάσσης για ρυθμισμένη πίεση θαλάμου 7 ΜΡα 

γ. Λόγος μάζας καυσίμου ανά όροφο άνω του 88%· και φόρτιση στερεού καυσίμου άνω του 86% 

δ. Οιοδήποτε των συστατικών μερών που καθορίζονται στην παράγραφο 9Α008· ύ, 

ε. Συστήματα μόνωσης και δέσμευσης καυσίμου που λειτουργούν με βάση σχέδια κινητήρων απευθείας 

συνδεδεμένων για την εξασφάλιση "ισχυρής μηχανικής" σύνδεσης ή ως φραγμός στην χημική μετανάστευση 
μεταξύ του στέρεου καυσίμου και του μονωτικού υλικού του περιβλήματος. 

Τεγνική παρατήρηση: 

Για τους σκοπούς του 9Α007.ε. ως "ισχυρόςμηχανικός δεσμός" νοείται ανοχή δεσμού ίση ή μσ/αλύτερη από τη 
δύναμη που ασκείται από το προωστικό υλικό. 
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9Α008 


9Α009 


9Α0Ι0 


Συστατικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεού καυσίμου: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α108. 

α. Συστήματα μόνωσης και δέσμευσης καυσίμου με χρηση χιτωνίων για την εξασφάλιση “ισχυρού μηχανικού 
δεσμού" ή ως φραγμός σε χημική μετανάστευση μεταξύ του στερεού καυσίμου και του μονωτικού υλικού του 
περιβλήματος 
Τε/νικν παρατήρηση: 

Για τους σκοπούς του 9Α008. α ως "ισχυρός μηχανικός δεσμός” νοείται αντοχή δεσμού ίση ή μεγαλύτερη από τη 
δύναμη που ασκείται από το προωστικό υλικό. 

β. Περιβλήματα κινητήρων με περιέλιξη από "σύνθετα υλικά" διαμέτρου άνω των 0.6 Ιιυ ή με λόγο δομικής 
απόδοσης (Ρν/\ν) άνω των 25 κιπ 
Τε/νικύ παοατύοσσν: 

Ο λόγος δομικής απόδοσης (Ρν/\ν) είναι η πίεση ρήξεως (Ρ) πο/λαπλασιασμένη επί τον όγκο του δοχείου (V) 
διαιρούμενη δια του συνολικού βάρους του δοχείου πιέσεως (IV). 

γ. Ακροφύσια με επίπεδο ώσης άνω των 45 ΚΝ ή λόγος επιφανειακής διάβρωσης λαιμού ακροφυσίου κάτω των 
0,075 ΓΠΓΠ/5 

δ. Συστήματα ελέγχου ανύσματος ώσειος μέσοι κινητών ακροφυσίων μέσω δευτερεύουσας εγχύσεως υγρού, 
ικανά για οιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Παντιαξονική κίνηση άνω των ± 5°. 

2. Περιστροφή γωνιακού ανύσματος ίση ή μεγαλύτερη από 20°/$- ή, 

3. Επιτάχυνση γωνιακού ανύσματος ίση ή μεγαλύτερη από 40°/5'. 


Υβριδικά πυραυλικά προωστικά συστήματα με: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α109 ΚΑ19Α119. 

α. Ικανότητα ολικής ώσης άνω των 1,1 ΜΝ$- ή 

β. Επίπεδα ώσης άνω των 220 λΝ σε εξωτερικές συνθήκες κενού. 


Ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη, συστήματα και δομήματα για οχήματα εκτόξευσης ή προωστικά συστήματα 

οχημάτων εκτόξευσης ή “διαστημικά οχήματα ως εξής: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1Α002 ΚΑΙ 9Α110. 

α. Συστατικά μέρη το καθένα άνω των 10 ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης κατασκευασμένα με 
χρήση “σύνθετων" υλικών, υλικών μεταλλικής "μήτρας”, οργανικών "σύνθετων" υλικών, υλικών κεραμικής 
"μήτρας" ή διαμεταλλικών ενισχυμένοιν υλικών που καθορίζονται στις παραγράφους 10007 ή 10010 
Παοατΰοησιι : Το όριο βάρους δεν αφορά τους ριναίονς κώνους. 

β. Συστατικά μέρη και δομήματα ειδικά σχεδιασμένα για προωστικά συστήματα οχημάτων εκτόξευσης που 
καθορίζονται στα εδάφια 9Α005 έως 9Α009 κατασκευασμένα με χρήση υλικών, υλικών κεραμικής μήτρας ή 
διαμεταλλικών ενισχυμένοιν υλικών που καθορίζονται στις παραγράφους 10007 ή ΙΟΟΙΟ 

γ. Δομικά μέρη και συστήματα μόνωσης ειδικά σχεδιασμένα για να ελέγχουν ενεργά τη δυναμική απόκρισης ή 

παραμόρφωση δομών “διαστημικών οχημάτων" 

δ. Παλμικοί πυρσυλοκινητήρες υγρού καυσίμου με σχέση ώσης/βάρους τουλάχιστον ίση προς 1 λΝ/Ι<§ και χρόνο 

απόκρισης (χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη του 90% της συνολικής ονομαστικής ώσης από τη στιγμή 
της εκκίνησης) κάτω των 30 ιτΐ5. 
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9Α0Ι! 


9Α10Ι 


9ΑΙ04 


9ΑΙ05 


9Α106 


Αυλοαεριωθητές, αυλοαεριωθητές υπερηχητικής καύσεως ή κινητήρες συνδυασμένου κύκλου και τα ειδικά 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους. 

ΣΗΜ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Λ111 και 9Α118. 


Ελαφροί στροβιλοκινητήρες και στροβιλοκινητήρες διπλής ροής (συμπεριλαμβανομένων 

εμβολοστροβιλοκινητήρων) οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε "βλήματα", εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 

9Α001, ως εξής 

α. Κινητήρες που διαθέτουν τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Μεγίστη προωθητική δύναμη άνω των 1.000Ν (επιτυγχάνεται όταν ο κινητήρας δεν είναι 
εγκατεστημένος), εξαιρούμενων των κινητήρων που είναι πιστοποιημένοι για πολιτική χρήση, με 
μέγιστη προωθητική δύναμη 3890Ν (όταν ο κινητήρας δεν είναι εγκατεστημένος), και 

2. Ειδική κατανάλωση καυσίμου 0,13 Κς/Ν/Τιτ το πολύ (υπό κανονικές και στατικές συνθήκες, στο επίπεδο 
της θάλασσας)· ή 

β. Κινητήρες σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση σε "βλήματα". 


Πυραυλοβολίδες, εμβέλειας τουλάχιστον 300 Ιαη. 
ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α004. 


Πυραυλοκινητήρες υγρού καυσίμου ως εξής: 

ΣΗΜ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9ΑΠ9. 

α. Πυραυλοκινητήρες υγρού καυσίμου που χρησιμοποιούνται σε "βλήματα”, εκτός αυτών που ορίζονται στην 
παράγραφο 9Α005, με ολική ικανότητα ώσης ίση ή μεγαλύτερη από 1,1 ΜΝ 

β. Πυραυλοκινητήρες υγρού καυσίμου, που χρησιμοποιούνται σε πλήρη πυραυλικά συστήματα ή σε μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να επιτυγχάνουν βεληνεκές 300 Ιαη, εκτός εκείνων που ορίζονται στην 
παράγραφο 9Α005 ή 9ΑΙ05α., με ολική ικανότητα ώσεως τουλάχιστον 0,841 ΜΝ.". 


Συστήματα ή συστατικά μέρη, εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 9Α006, που χρησιμοποιούνται σε 
"βλήματα", και που είναι ειδικά σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα υγρού καυσίμου: 

α. Πεπλατυσμένα χιτώνια για θαλάμους ώσης ή καύσης. 

β. Ακροφύσια πυραύλων. 

γ. Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος. 

Τεγνικέσ παρατηρήσεις: 

Παραδείγματα μεθόδων για την επίτενςη ελέγχου ωστικού ανύσματος που ορίζονται στο εδάφιο 9Α106.γ. 
περιλαμβάνουν: 

/. Εύκαμπτο ακροφύσια 

2. Έγχυση υγρού ή δευτερεύοντσς αερίου 

3. Κινητός κινητήρας ή σκροφύσιο 

4. Εκτροπή του ρεύματος των καυσαερίων (πτερύγιαήει ή αεροστόμια) (μ 

5. Ωστικές γλωττίδες. 
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συνέχεια 

5. Συστήματα ελέγχου υγρών και υδαρών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων των οξειδωτών) καθώς και ειδικά 
σχεδιασμένα συστατικά μέρη για αυτά, .του έχουν σχεδιασθεί ή μετατραπεί για λειτουργία σε περιβάλλοντα 
δονήσεων άνω των 10 § πτιε μεταξύ 20 I ί/. και 2.000 Ηζ. 

Σηυ.: Οι μόνες αερβοβαλ.βίδες και αντλίες .του ορίζονται στο 9.4 / 06 δ. είναι οι ακόλουθες: 

α. Σερβοβα/.βίδες σχεδιασμένες για αριθμό ροής ίσο ή μεγαλ ύτερο από 24 λίτρα ανά λ.επτό, σε 

απόλυτη πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 7 ΜΡα, που διαθέτουν χρόνο απόκρισης ενεργοποιητή 
μικρότερο των / 00 πιε. 

5 Αντλίες υγρών καυσίμων με αξονική ταχύτητα ίση με ή μεγαλύτερη αϊτό 8.000 ε.ρ. στ. ή με πίεση 
κατάθλιψης ίση με ή μεγαλύτερη από 7 ΜΡα. 


Πυραυλοκινητήρες στερεού καυσίμου, που χρησιμοποιούνται σε πλήρη πυραυλικά συστήματα ή σε μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να επιτυγχάνουν βεληνεκές 300 Ιση, εκτός εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 
9Α007, με ολική ικανότητα ώσεως τουλάχιστον 0.841 ΜΝ. 


ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α1Ι9. 


Συστατικά μέρη, εκτός από τα οριζόμενα στην παράγραφο 9ΑΟ08. χρησιμοποιούμενα σε "βλήματα , ειδικά 
σχεδιασμένα για πυραυλικά προωστικά συστήματα στερεών καυσίμων, ως εςής: 

α. Περιβλήματα πυραυλοκίνητήρων, “εσωτερική επένδυση" και "μόνωσή" τους 

β. Ακροφύστα πυραύλων 

γ. Υποσυστήματα ελέγχου ωστικού ανύσματος. 

Γονικά παρατήρηση : 

Παραδείγματα μεθόδων επίτευξης ελέγχου ωστικού ανύσματος που ορίζεται στο εδάφιο 9Α / 08.γ. είναι: 

1. Εύκαμπτο ακροφύσιο 

2. Έγχυσι/ υγρού ή δευτερεύοντος αερίου 

3. Κινητός κινητήρας ή ακροφύσιο 

4. Εκτροπή του ρεύματος των καυσαερίων (πτερύγια]ε( ή αεροστόμια): ή 
Ωστικές γλωττίδες. 


Υβριόικοί πυραυλοκίνητηρες χρησιμοποιούμενοι σε "βλήματα", εκτός των περιγραφομένων στην παράγραφο 
9Α009, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους. 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α119. 
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Σύνθετα δομήματα. πολυσιρωματικά υλικά και κατασκευές τους, εκτός των οριζόμενων στην παράγραφο 9Α010, 
ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα του ορίζονται στο σημείο 
9Α004 ή σε πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104 ή στα υποσυστήματα που καθορίζονται στις 
παραγράφους 9Α005. 9Α007, 9Α105.α, 9Α106 έως 9Α108, 9Α! 16 ή 9Α119. 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1Λ002. 


Κινητήρες αεριωθητή, χρησιμοποιούμενοι σε “βλήματα" καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους. 
ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Α0Π και 9ΑΙ18. 


Εξοπλισμός υποστήριξης εκτοξεύσεων, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που 
ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή για πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104, ως εξής: 

α. Συσκευές και διατάξεις για χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση ή εκτόξευση 

β. Οχήματα για μεταφορά, χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση ή εκτόξευση. 


Οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιούμενα σε “βλήματα", καθώς και σχεδιασμένος ή 
τροποποιημένος εξοπλισμός τους, ως εξής: 

α. Οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα 

β. Θερμικοί θώρακες και συστατικά μέρη τους κατασκευασμένοι από κεραμικά ή Οερμοαπαγωγά υλικά 

γ, Λπαγωγείς θερμότητας και συστατικά μέρη τους κατασκευασμένα από ελαφρά υλικά με υψηλή 
θερμοανθεκτικότητα 

δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαιρα. 


Μηχανισμοί αποχωρισμού βαθμιδών, μηχανισμοί αποκόλλησης και ενδιάμεσες βαθμίδες, χρησιμοποιούμενοι σε 
"βλήματα”. 


Μηχανισμοί για τη ρύθμιση καύσης κινητήρων, χρησιμοποιούμενοι σε "βλήματα”, που καθορίζεται στις 
παραγράφους 9Α011 ή 9Α111. 


Μεμονωμένες βαθμίδες πυραύλων, που χρησιμοποιούνται σε πλήρη πυραυλικά συστήματα ή σε μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη ικανά να επιτυγχάνουν βεληνεκές 300 Ιση. εκτός των οριζόμενων στις παραγράφους 9Α0Ο5, 9Α007, 
9Α009, 9Α10ό, 9Α107 και 9Α109. 
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Εξοπλισμός Δοκιμών, Ελέγχου και Παραγωγής 


Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός, εργαλεία ή διατάξεις στήριξης για την κατασκευή ή μέτρηση ιων πτερυγίων των 
αεριοστροβίλων, των σταθερών πτερυγίων ή των χυτευμένων στεγανών (προστατευτικών περιβλημάτων) των 
ακροπτερυγίων: 

α. Εξοπλισμός κατευθυνόμενης στερεοποίησης ή μονοκρυσταλλικής χύτευσης 
β. Κεραμικοί πυρήνες ή κελύιρη 


Συστήματα ελέγχου ανοικτής γραμμής (σε πραγματικό χρόνο), όργανα (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων) ή 
αυτοματοποιημένος εξοπλισμός απόκτησης και επεξεργασίας δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένοι για την "ανάπτυξη" 
κινητήρων αεριοστροβίλων, συναρμολογημάτων ή συστατικών μερών που περιλαμβάνουν "τεχνολογίες" του εδαφίου 


9Ε003.α. 


Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για την "παραγωγή" ή δοκιμή στεγανωτικών δακτυλίων ψηκτρών για 
αεριοστροβίλους, σχεδιασμένων για λειτουργία σε ταχύτητες ακροπτερυγίου άνω των 335 ιτι/5, και θερμοκρασίες 
άνω των 773 Κ(500°0), καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα τους. 


Εργαλεία, μήτρες ή διατάξεις στερέωσης για την ένωση σε στερεή κατάσταση συστατικών μερών αεριοστροβίλων 
από "υπέρκραμα” ή τιτάνιο ή διαμεταλλικών συνδυασμών αεροτομής- δίσκου όπως περιγράφονται στο 9Ε003.α.3. ή 
9Ε003.α.6. για αεριοστροβίλους. 


Συστήματα ελέγχου ανοιχτής γραμμής (σε πραγματικό χρόνο), όργανα (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων) ή 
αυτοματοποιημένος εξοπλισμός απόκτησης και επεξεργασίας δεδομένων, ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με 
οιαδήποτε από τις ακόλουθες αεροσήραγγες ή διατάξεις: 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Β105. 

α. Αεροσήραγγες σχεδιασμένες για ταχύτητες ίσες προς ή μεγαλύτερες από 1,2 Μοεό,-εκτός, των ειδικά 
σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και με διάσταση διατομής δοκιμών (μετρούμενη πλαγίως) 
μικρότερη των 250 πιπι 
Γετνικιί πσοατνοηση: 

Ως διάσταση διατομής δοκιμών στο σημείο 9Β005 α. νοείται η διάμετρος του κύκλ.ου ή η πλευρά τετραγώνου ή 
η μεγαλύτερη πλευρά ορθογωνίου στη θέση της μεγαλύτερης διατομής δοκιμών. 

β. Διατάξεις για την προσομοίωση περιβαλλόντων ροής σε ταχύτητες άνω των 5 ΜπεΗ, συμπεριλαμβανομένων 
σηράγγων θερμής βολής, σηράγγων τόξου πλάσματος, σωλήνων κρούσεως, σηράγγων κροόσεως, σηράγγων 
αερίου και πυροσωλήνων ελαφρού αερίου 

γ. Αεροσήραγγες ή διατάξεις εκτός των δισδιάστατων διατομών, ικανά για προσομοίωση ροών αριθμού 
ΚεγηοΙάε άνω των 25 X 10 4 . 


Εξοπλισμός δοκιμής ακουστικών κραδασμών, ικανών να παράγουν επίπεδα ηχητικής πίεσης ίσα προς ή μεγαλύτερα 
των 160 άΒ (αναφερόμενα σε 20 μΡα) με ονομαστική δύναμη εξόδου ίση προς ή μεγαλύτερη των 4 λ\ν σε 
θερμοκρασία θαλάμου δοκιμής άνω των 1.273 Κ (Ι.ΟΟΟ'Ό), καθώς και ειδικά σχεδιασμένοι θερμαντήρες χαλαζία. 
ΣΗΜ. : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Β106. 
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Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός για επιθεώρηση της αρτιότητας πυραυλοκινητήρων με χρήση μη καταστρεπτικών 
τεχνικών δοκιμής εκτός από επίπεδη ανάλυση ακτινών · και βασική φυσική ή χημική, ανάλυση. 


Ειδικά σχεδιασμένοι μορφονροπεΐς για την απευθείας μέτρηση της επιφανειακής τριβής τοιχωμάτων της ροής 
δοκιμής με θερμοκρασία, ανακοπής (στάσιμων στιβάδων) άνω των 833 Κ (560°Ο). 


Ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία για την παραγωγή συσταττκών μερών στροφείου κινητήρα αεριοστροβίλου που 
παράγονται από μεταλλουργία κόνεων ικανά να λειτουργούν σε επίπεδα τάσης ίσα προς ή μεγαλύτερα από 60% της 
οριακής αντοχής σε εφελκυσμό και σε θερμοκρασίες μετάλλου ίσες προς ή μεγαλύτερες από 873 Κ (600°0). 


Αεροσήραγγες για ταχύτητες ίσες προς ή μεγαλύτερες από 0,9 Μαείι, χρησιμοποιούμενες για “βλήματα" και τα 
υποσυστήματα τους. 

ΣΗ,Μ. : ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 9Β005. 


Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος και αντιηχητικοί θάλαμοι ως εξής: 

α. Θάλαμοι συνθηκών περιβάλλοντος ικανοί για προσομοίωση των ακολούθων συνθηκών πτήσεως: 

1. Περιβάλλοντα κραδασμών ίσα προς ή μεγαλύτερα από 10 § ττηε μεταξύ 20 και 2.000 Ηζ και 
μεταδιδόμενες δυνάμεις ίσες προς ή μεγαλύτερες από 5 λΝ· και 

2. Υψόμετρο ίσο προς ή μεγαλύτερο από 15.000 τη- ή 

3. Φάσμα θερμοκρασίας τουλάχιστον 223 Κ (- 50°€) έως 398 Κ (+ 125°0). 

β. Ανσηχητικοί θάλαμοι ικανοί για προσομοίωση των ακολούθων συνθηκών πτήσεως: 

1. Ακουστικά περιβάλλοντα συνολικού επιπέδου πιέσεως ήχου ίσου προς ή μεγαλύτερου από 140 ΟΒ 
(αναφερόμενο σε 20 μΡα) ή με ονομαστική απόδοση εξόδου ίση προς ή μεγαλύτερη από 4 Ιςκν και 

2. Υψόμετρο ίσο προς ή μεγαλύτερο από 15.000 ην ή 

3. Φάσμα θερμοκρασίας τουλάχιστον 223 Κ. (- 50°Θ) έως 398 Κ (+ Ι25“0). 


Ειδικά σχεδιασμένος “εξοπλισμός παραγωγής” για τα συστήματα, υποσυστήματα και τα συστατικά μέρη των 
παραγράφων 9Α005 έως 9Α009, 9Α011. 9Α101, 9Α105 έως 9Α109, 9Α111, 9ΑΠ6 έως 9Α Π 9. 


Ειδικά σχεδιασμένες "εγκαταστάσεις παραγωγής” για τα οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο 
σημείο 9Α004, ή τα συστήματα, υποσυστήματα και συστατικά μέρη που ορίζονται στα σημεία 9Α005 έως 9Α009, 
9Α011. 9Α101, 9Α104 έως 9Α109,9Α111, ή 9Α116 έως 9Α119. 


Τράπεζες δοκιμών και εξέδρες δοκιμών για πυραύλους στερεάς ή υγρής προωστικής ύλης ή πυραυλοκινητήρες, με 
εκάτερο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

α. Ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε ώση μεγαλύτερη από 90 !<Ν· ή 
β. Ικανότητα ταυτόχρονης μέτρησης των συνισταμένων ώσης στους τρεις άξονες. 
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Υλικά 


Προεμποτισμένα με ρητίνες ινώδη υλικά και ινώδη προπλάσματα τους (προφόρμες) με μεταλλική επίστρωση για 
σύνθετα δομήματα. πολυστρωμαπκά υλικά και κατασκευές τους που ορίζονται στην παράγραφο 9ΑΙ10, 
κατασκευασμένα είτε από οργανική μήτρα ή μεταλλική μήτρα με χρήση ινών ή νηματοειδών ενισχύσεων με "ειδική 
αντοχή στον εφελκυσμό" μεγαλύτερη από 7.62 X ΙΟ 4 τη και "ειδικό μέτρο ελαστικότητας" μεγαλύτερο από 
3.18Χ10 6 πι. 

ΣΗΜ.: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗ 10010 και 10210. 

Σηυ. . Τα μόνα προεμποτισμένα με ρητίνες ινώδη υλικά του ορίζονται στην παράγραφο 90110 είναι εκείνα του 
■χρησιμοποιούν ρητίνες με θερμοκρασία υαλ.ώόους μετάπτωσης ( 7 '%). μετά την κατεργασία. άνω των 418 Κ 
(145° €), όπως ορίζεται στο πρότυπο ΑΤΜ 04065 ή ισοδύναμο. 

Λογισμικό 

"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη" εξοπλισμού ή "τεχνολογίας” των 
υποκατηγοριών 9Α, 9Β ή 9Ε003. 


"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "παραγωγή" εξοπλισμού των υποκατηγοριών 9Α ή 9Β. 


"Λογισμικό” ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "χρήση" “ηλεκτροψηφιακών συστημάτων πλήρους 
ελέγχου κινητήρα" ” (ΡΑϋΕΟ) " για προωστικά συστήματα της υποκατηγορίας 9Α ή για εξοπλισμό της 
υποκατηγορίας 9Β, ως εξής: 

α. "Λογισμικό” ηλεκτροψηφιακών συστημάτων ελέγχου για προωστικά συστήματα, αεροδιαστημικές 
εγκαταστάσεις δοκιμών ή εγκαταστάσεις δοκιμών αερόβιων αεροκινητήρων 

β. "Λογισμικό” με ανοχή σφαλιιάτων χρησιμοποιούμενο σε συστήματα ΡΛΠΕΟ για προωστικά συστήματα και 
συναφείς εγκαταστάσεις δοκιμών. 


Λοιπό "λογισμικό", ως εξής: 

α. “Λογισμικό” δισδιάστατης ή τρισδιάστατης εξόδου ροής, ελεγμένης καταλληλότητας μαζί με δεδομένα 
δοκιμών αεροσήραγγας ή πτήσεων, που απαιτείται για λεπτομερή κατάρτιση μοντέλου ροής κινητήρα 

β. "Λογισμικό" για τη δοκιμή αεριοστροβίλων αεροσκαφών, συναρμσλΛγημάτων ή συστατικών μερών, ειδικά 
σχεδιασμένο για τη συλλογή, αναγωγή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, και με ικανότητα 
ελέγχου ανάδρασης, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής προσαρμογής των αντικειμένων ή των συνθηκών 
δοκιμής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της δοκιμής 

γ. "Λογισμικό” ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο της κατευθυνόμενης στερεοποίησης ή της μονοκρυσταλλικής 
χύτευσης 

δ. "Λογισμικό" σε "πηγαίο κώδικα", "αντικειμενικό κώδικα" ή κώδικα μηχανής που απαιτείται για την "χρήση" 
συστημάτων ενεργού αντιστάθμισης για τον έλ,εγχο ανοχών ύψους ασφαλχίας των ακροπτερυγιων του 
στροφείου. 

Σου.: Το εδάφιο 90004.5. δεν ελέγχει "λογισμικό” ενσωματωμένο σε μη ελεγχόμενο εξοπλισμό ή 

σπαιτούμενο για εργασίες συντήρησης συναφείς με τη όιακρίβτοση ή επισκενες ή τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος ενεργού αντιστάθμισης για τον έλεγχο ανοχών. 
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9010! 


90103 


90104 


90105 


9Ε 


9Ε0Ο1 


9Ε002 


“Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "χρησιμοποίηση" των προϊόντων των παραγράφων 
9Β! 05, 9Β106, 981! 6 ή 9Β117. 


"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο για κατάρτιση μοντέλων, προσομοίωση ή σχεδιαστική ολοκλήρωση των οχημάτων 
εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή των πυραυλοβολίδων που ορίζονται στο σημείο 
9Λ104, ή των υποσυστημάτων που ορίζονται στις παραγράφους 9Α005, 9Α007. 9Λ105.Ο., 9Α106 9Α108 9Α118 ή 
9Α1Ι9. 

Το καθοριζόμενο στο σιιμείο 90103 "λογισμικό" τελεί υπό έλεγχο όταν συνδυάζεται με ειδικά σχεδιασμένο 
υλικό της παραγράφου -ΙΑ 102. 


“Λογισμικό” ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "χρησιμοποίηση" των προϊόντων των παραγράφων 
9Α001, 9Α005, 9Α006.ό..9Α006.ζ, 9Α007.α„ 9Α008.5., 9Α009.α., 9Α010.5., 9Α011, 9Α101, 9Α105, 9Α10ό.γ., 
9Α106.δ., 9ΑΙ07, 9Α108.γ„ 9Α109, 9Α1! 1, 9Α115.α., 9Α116.5., 9Α117 ή 9Α118. 

“Λογισμικό” το οποίο συντονίζει τη λειτουργία περισσότερων του ενός υποσυστημάτων, ειδικά σχεδιασμένο ή 
τροποποιημένο για την "χρησιμοποίηση” σε οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή 
πυραυλοβολίδων που ορίζονται στο σημείο 9ΑΗΜ. 


Τεχνολογία 


Τ'™, // "τεχνολογία " "ανάπτυξης" ή "παραγωγής" που καθορίζεται στα εδάφια 9Ε001 έτος 9£003, για 

αεριοστροβίλους τελεί υπό έλεγχο ως τεχνολογία "χρήσης” για επισκευές, ανακατασκευή και γενική 
επισκευή. Δεν υπόκειντσι σε έλεγχο: τεχνικά δεδομένα, σχέδια ή τεκμηρίωση που προορίζεται για εργασίες 
συντήρησης που συνδέονται άμεσα με τη οιακρίβωση, αφαίρεση ή αντικατάσταση τμημάτων που είναι 
δυνατόν να αντικατασταΟούν στην επιχειρησιακι') βάση (ΙΚϋ). που έχουν υποστεί βλάβη ή που δεν 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν, συμπερΟ.αμβανόμενης της αντικατάστασης ολόκληρων κινητήρων ή 
δομοατοιχείων κινητήρων 


"Τεχνολογία” σύμφωνο με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας, για την "ανάπτυξη" εξοπλισμού ή "λογισμικού” 
των εδαφίων, παραγράφων ή υποκατηγοριών 9Α001.γ., 9Α004 έτος 9Α011,9Β ή 90. 


"Τεχνολογία", σύμφωνα με πς παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας για την “παραγωγή” εξοπλισμού που καθορίζεται 
στα 9Α001.γ., 9Α004 έως 9Α011, ή 9Β. 

Γηυ · Για "τεχνολογία" επισκευής όοιιημάζων, πολυστρωματικών υλικών ή υλικών που υπόκεινται σε έλεγχο, 
βλέπε I £002 στ. 
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Λοιπές "τεχνολογίες", ως εξής: 

α. “Τεχνολογία” "απαιτούμενη” για την “ανάπτυξη” ή “παραγωγή” οιουδήποτε των ακόλουθων συστατικών 
μερών ή συστημάτων αεροστροβίλου: 

1. Πτερύγια, σταθερά πτερύγια ή στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων αεροστροβίλων 
που παράγονται από κράματα κατευθυνόμενης στερεοποίησης, ή μονοκρυσταλλικά που έχουν (ως προς 
τη Διεύθυνση του Δείκτου ΜίΙΙβΓ 001) διάρκεια ζωής προ της θραύσεως λόγω καταπονήσεως άνω των 
400 ωρών στους 1.273 Κ (1.000°0) υπό τάση 200 ΜΡπ, επί τη βάσει των μέσων τιμών των ιδιοτήτων 
τους 

2. Θάλαμοι καύσης με πολλαπλούς θόλους που λειτουργούν με μέσες θερμοκρασίες εξόδου άνω των 

1813 Κ {1.540 ο Ο), ή θάλαμοι καύσης που περιλαμβάνουν θερμικά αποσυνδεμένα χιτώνια καύσης, μη 
μεταλλικά χιτώνια ή μη μεταλλικά κελύφη 

3. Συστατικά μέρη κατασκευασμένα από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 

α. Οργανικά "σύνθετα” υλικά σχεδιασμένα για λειτουργία πάνω από 588 Κ (315°0), 
β. "Σύνθετα” υλικά μεταλλικής "μήτρας", κεραμικής "μήτρας”, διαμεταλλικά ή μεσομεταλλικά 
ενισχυμένα υλικά που ορίζονται στο σημείο 10007, ή 
γ. "Σύνθετα" υλικά που ορίζονται στο σημείο IΟΟ10 και κατασκευάζονται από ρητίνες που ορίζονται 
στο σημείο 10008 

4 Πτερύγια, σταθερά πτερύγια, στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων ή άλλα συστατικά 
μέρη αεριοστροβίλου που δεν έχουν ψυχθεί, σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες σερίου 
ίσες προς ή μεγαλύτερες από 1.323 Κ. (1.050°Ο) 

5. Πτερύγια, σταθερά πτερύγια ή στεφάνες (προστατευτικά περιβλήματα) ακροπτερυγίων, εκτός των 
περιγραφομένων στα εδάφια 9Ε003.α.1. και 2., που εκτίθενται σε θερμοκρασίες αερίου ίσες προς ή 
μεγαλύτερες από 1.643 Κ(Ι.370°Ο) 

6. Συνδυασμοί πτερυγίων αεροτομής-δίσκου για τις οποίες χρησιμοποιούνται ενώσεις στερεός κατάστασης 

7 Συστατικά μέρη αεριοστροβίλων που χρησιμοποιούν "τεχνολογία” “συγκόλλησης με διάχυση (μορίων)” 
του εδαφίου 2Ε003.β. 

8. Περιστρεπτά συστατικά μέρη αεριοστροβίλων με ανοχή σε ζημίες που χρησιμοποιούν υλικά 
μεταλλουργίας κόνεων του εδαφίου ΙΘΟΟΖ.β. 

9. Συστήματα ΤΑΟΕΘ” για αεροστροβίλους και κινητήρες συνδυασμένου κύκλου καθώς και τα συναφή 
τους διαγνωστικά συστατικά μέρη, αισθητήρες και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη 

10. Ρυθμιζόμενη γεωμετρία ίχνους ροής και συναφή συστήματα ελέγχου για: 
α. Στροβίλους αερισγεννήτριας 

β. Ανεμοστρόβιλους ή μηχανοστρόβιλους 
γ. Προωστικά ακροφύσια 

Σηα. I: Η ρυθμιζόμενη γεωμετρία ίχνους ροής και τα συναφή συστήματα ελέγχου τον 9Ε003.Ο.10. δεν 

περιλαμβάνουν τα κατευθυντήρια σταθερά πτερύγια, ανεμιστήρες μεταβλητού βήματος, 
μεταβλ.ητούς στάτες ή βαλβίδες εξαέρωσης για συμπιεστές. 

Συιι. 2' Το 9Ε003.Ο.10. δεν ελέγχει "ανάπτυξη" ή "παραγωγική ” "τεχνολογία" για ρυθμιζόμενη 

γεωμετρία του ίχνους ροής για ανάστροφη ώση. 

11. Κοίλα πτερύγια ανεμοστρόβιλου, ευρείας χορδής, χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα 
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συνέχεια 

β. "Τεχνολογία" "απαιτούμενη" για την "ανάπτυξη” ή την "παραγωγή" οιουδήποτε των ακολούθων: 

1. Προπλασμάτων αεροσηράγγων εξοπλισμένων με μη διεισδυτικούς αισθητήρες και ικανών για 
διαβίβαση δεδομένων από τους αισθητήρες προς το σύστημα απόκτησης δεδομένων· ή 

2. Πτερύγια έλικα ή ελικοστρόβιλοι από "σύνθετα υλικά" που δύνανται να απορροφούν περισσότερα από 
2.000 Κ%ν σε ταχύτητες πτήσης μεγαλύτερης από 0,55 Μοοίι. 

γ. "Τεχνολογία" "απαιτούμενη" για την "ανάπτυξη" ή "παραγωγή" συστατικών μερών αεριοστροβίλων που 
χρησιμοποιούν μεθόδους με "λέιζερ", εκτόξευση ύδατος ή ηλεκτροχημικές (ΕΟΜ) ηλεκτροδιαβροιτικές 
(ΕΟΜ) διεργασίες για διάτρηση και έχουν οιαόήποτε από τις ακόλουθες δέσμες χαρακτηριστικών: 

!. Όλα τα εξής: 

α. Βάθη υπερτετραπλάσια της διαμέτρου τους 
β. Διάμετρο μικρότερη από 0,76 ητην και 
ν. Γωνία προσβολής ίση προς ή μικρότερη από 25°· ή 

2. Όλα τα εξής: 

α. Βάθη υπερπενταπλάσια της διαμέτρου τους 
β. Διάμετρο μικρότερη από 0,4 ηυττ και 
γ. Γωνία προσβολής μεγαλύτερη από 25° 

Τεγνικϋ παραη'ιρυση 

Για τους σκοπούς του εδαφίου 9Ε003.γ.. η γωνία προσβολήςμετράται σε εφαπτόμενο προς την 
επιφάνεια τγς αεροτομής επίπεδο, στο σημείο όπου ο άξονας της οττ>)ς τέμνει την επιφάνεια της 
αεροτομής. 

δ. "Τεχνολογία" "απαιτούμενη” για οιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

1. Την "ανάπτυξη" συστημάτων μετάδοσης ενέργειας για ελικόπτερα ή μετάδοσης ενέργειας για 
"αεροσκάφη" με κλίνον στροφείο ή κλίνουσες πτέρυγες· ή 

2. Την "παραγωγή" συστημάτων μετάδοσης ενέργειας για ελικόπτερα ή συστημάτων μετάδοσης ενέργειας 
για "αεροσκάφη” με κλίνον στροφείο ή κλίνουσες πτέρυγες. 

ε. I. "Τεχνο/Λγία" για την "ανάπτυξη" ή την "παραγωγή” προωστικών συστημάτων οχημάτων επιφάνειας 
παλινδρομικού κινητήρα ντήζελ που παρουσιάζουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 
α. "Ογκο παραλληλεπιπέδου" ίσο προς ή μικρότερο από 1,2 πι' 

β. Ολική ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 750 λτν, σύμφωνα με της 80/1269/ΕΟΚ, 150 2534 ή 
ισοδύναμα πρότυπα· και 

γ. Ισχύ όγκου μεγαλύτερο από 700 λ\ν/ιπ ; όγκου παραλληλεπιπέδου 
Τε/νικύ παρατήρηση : 

'Ό όγκος παραλληλεπιπέδου"πον αναφέρεται στο 9Ε003.ε. Τα είναι το γινόμενο τριών καθέτωνμεταξύ 
τους διαστάσεων πον μετροϋνται ως εξής: 

Μήκος : Το μήκος του στροφαλ.οφόρου άξονα από το εμπρόσθιο παρέμβυσμα έως το πρόσωπο 

σπονδύλου 

Εύρος: Η μεγαλύτερη διάσταση από τις ακόλουθες: 

α. Η εξωτερική διάσταση μεταξύ των επικαλυμμάτων βαλβίδων 
β. Οι διαστάσεις των εξωτερικών ακμών των πωμάτων κυλίνδρων ή 
γ. Η διάμετρος του περιβλήματος σπονόύλ.οο 
Ύισοε : Η μεγαλύτερη διάσταση από τις ακόλουθες: 

α. Η διάσταση από την κεντρική γραμμή του στροφα).οφόρου έως την άνω κορυφαία 
επιφάνεια του επικαλύμματος βαλβίδας (ή της κεφαλής κυλίνδρου) συν τη διπλή 
διαδρομή του εμβόλου- ή 
β. Η διάμετρος του περιβλήματος σπονδύλου. 
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9Ε102 


ε συνέχεια 

2. "Τεχνολογία" "απαιτούμενη” για την "παραγωγή" ειδικά σχεδιασμένων συστατικών μερών για 
κινητήρες ντήζελ υψηλής ισχύος εξόδου: 

α. "Τεχνολογία" “απαιτούμενη” για την "παραγωγή” κινητήρων που περιλαμβάνουν όλα τα 
ακόλουθα συστατικά μέρη και που χρησιμοποιούν κεραμικά υλικά της παραγράφου 10007: 

1. Χιτώνια κυλίνδρων; 

2. Έμβολα; 

3. Κεφαλές κυλίνδρων- και 

4. Ένα ή περισσότερα άλλα συστατικά μέρη (συμπεριλαμβανομένων των σημείων εξαγωγής 
καυσαερίων, στροβιλοσυμπιεστών, οδηγών βαλβίδων, συναρμολογημάτων βαλβίδων ή 
μονωμένων εγχυτών καυσίμου) 

β. “Τεχνολογία" "απαραίτητη” για την "παραγωγή" συστημάτων στροβιλοσυμπιεστών με 
μονόβαθμους συμπιεστές ενός σταδίου, που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Λειτουργία σε τιμές συμπίεσης 4:1 ή υψηλότερες 

2. Μαζική ροή μεταξύ 30 και 130 λς ανά λεπτό· και 

3. Μεταβλητή επιφάνεια ροής εντός της διατομής του συμπιεστή ή του στροβίλου 

γ. “Τεχνολογία" "απαιτούμενη" για την "παραγωγή" συστημάτων εγχύσεως καυσίμου με δυνατότητα 
χρήσης ειδικά σχεδιασμένου πολλαπλού καυσίμου (π.χ. ντήζελ ή καύσιμο αεριωθουμένων) που 
καλύπτουν κλίμακα εξόδου από το καύσιμο ντήζελ (2,5 ε$1 στους 310,8 Κ (37,8°€)), έως την 
βενζίνη (0,5 ε5ί στους 310,8 Κ. (37,8°0)), που παρουσιάζουν αμφότερα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1. Ποσότητα έγχυσης που υπερβαίνει τα 230 ιτιππ 3 ανά έγχυση και κύλινδρο· και 

2. Ειδικά σχεδιασμένα μέσα ηλεκτρονικού ελέγχου για την αυτόματη μεταβολή των 
χαρακτηριστικών του ρυθμιστή ανάλογα με τις ιδιότητες του καυσίμου, ώστε να παρέχονται 
τα ίδια χαρακτηριστικά ροπής στρέψης με την χρήση των κατάλληλων αισθητήρων 

3. "Τεχνολογία” “απαιτούμενη" για την "ανάπτυξη” ή την "παραγωγή” ντηζελ.οκινητήρων υψηλών 
επιδόσεων για την λίπανση των εσωτερικών τοιχωμάτων των κυλίνδρων με στερεά, αέρια, ή υγρά 
υμένια (ή με συνδυασμούς των), που επιτρέπουν τη λειτουργία σε θερμοκρασίες άνω των 723 Κ 
(450°0), μετρούμενες επί του τοιχώματος του κυλίνδρου στο ανώτατο όριο της διαδρομής του άνω 
δακτυλίου του εμβόλου. 

Τε/νικέσ παρατηρήσετε : 

Ντηζελομηχανες ντήζελ υψηλών επιδόσεων: Ντηζελομηχανές με προσδιορισμένη μέση πραγματική πίεση 
πέδησης ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,8 ΜΡα αε ταχύτητα 2.300 σ.α,λ, εφόσον η ονομαστικι) ταχύτητα 
είναι ίση προς ή ανώτερη από 2.300 σ.α,λ. 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την "ανάπτυξη” ή την "παραγωγή" προϊόντων 
που ορίζονται στις παραγράφους 9Α101, 9Α104 έως 9Α111 ή 9Α115 έως 9Α119, 


"Τεχνολογία" σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για “χρήση” οχημάτων εκτόξευσης στο διάστημα 
που ορίζονται στο σημείο 9Α004, ή προϊόντων που ορίζονται στα σημεία 9Α005 έως 9Α011,9Α101, 9Α104 έως 
9Α111, 9Α115 έως9Α119,9Β105, 9Β106,9Β115, 9ΒΙ16, 9Β117. 90101 ή 90103. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 3 της απόφασης και στο άρθρο 6 παράγραφος ! στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 3381/94 

'Κοινός κατάλογος προορισμών για τους οποίους μπορεί να ισχύουν απλού στευμένες διατυπώσεις) 


ί. Μπορούν να προβλεφθούν γενικές άδειες για την έγκριση των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης προς 

ορισαένους προορισμούς, ιδίως δε προς τα παρακάτω κράτη, που έχουν προσχωρήσει ή συνεργάζονται πλήρως 
με όλα τα οικεία καθεστώτα περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και ελέγχου ευαίσθητων αγαθών : 

Αυστραλία 

Καναδάς 

Ιαπωνία 

Νέα Ζηλανδία 

Νορβηγία 

Ελβετία 

ΗΠΑ 

2, Αυτό δεν αποκλείει την υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών και για τις εξαγωγές προς άλλους προορισμούς. 


Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αλληλοενημερώνονταΐ'και να ενημερώνουν και την Επιτροπή για τις 
απλουστευμένες διαδικασίες που εφαρμόζουν έναντι άλλων προορισμών. 


ΦΕΚ828 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11369 


ΠΙΝΑΚΑΣ III 


Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 5 της απόφασης και στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β)του κανονισμού (ΕΚ) αοιθ 
3381/94 Η ' 


(Κοινός κατάλογος αγαθών διπλής χρήσης, το ενδοκοινοτικό εμπόριο των οποίων υπόκειται σε άδεια κατά τη μεταβατική περίοδο) 

ΙΗΜ.: Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι συντομευμένοι τίτλοι των αντίστοιχων κλάσεων. Πλήρη στοιχεία περιέχοντα: στο 

Παράρτημα ί. 


Ν50 - τκιοσεκ υ$τ μέρος ι τον ϊνγοικο 254 

(Τα αγαθά αυτά εμπίπτουν επίσης στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3381/94) 

ΟΒΟΟΙ Εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό ισοτόπων "φυσικού ουρανίου" και “εξαντλημένου ουρανίου" και "ειδικών 

σχάσιμων υλικών". 

0Β0Ο2 Βοηθητικός εξοπλισμός εγκαταστάσεων εμπλουτισμού. 

ΟΒ004 Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη εξοπλισμού βαρέος άδοτος, δευτερίου και ενώσεων του δευτερίου. 

0ΒΟ06 Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων". 

0ΒΟ07 Εγκαταστάσεις για την μετατροπή πλουτωνίου. 

(002 Μόνο τα εξής σχάσιμα υλικά : 

α) διαχωρισμένο πλουτώνιο, 

β) "εμπλουτισμένο ουράνιο" με περιεκτικότητα σε ϋ Η1 ή υ Μ5 “ άνω του 20%. 

ΟΟΟΟΙ Στο βαθμό που αφορά τα ΟΒΟΟΙ, 0Β0Ο2, 0Β0Ο4, 0ΒΟ06, 0Β0Ο7 και 00002. 

ΟΕΟΟ! Στο βαθμό που αφορά τα ΟΒΟΟ1,0Β002, 0Β004, ΟΒ 006, 0Β007 και 00)02. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 


3Α002.8 Πρότυπα ατομικής συχνότητας. 


4 Α001.6 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός, "ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις" και ειδικά σχεδιασμένα 

γι'αυτές ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία, που έχουν χαρακτηριστικά ή εκτελούν λειτουργίες πέραν των Ορίων της 
κατηγορίας 5 (Μέρος 2 - "Ασφάλεια πληροφοριών"). 


40003.ο “Λογισμικό” που έχει χαρακτηριστικά ή εκτελεί λειτουργίες πέραν των ορίων της κατηγορίας 5 Μέρος 2 

("Ασφά/εια πληροφοριών") 
εκτάο από : 

"λογισμικό" που έχει χαρακτηριστικά ή εκτελεί λειτουργίες που περιγράφονται στο σημείο I της κατηγορίας 3 
Μέρος 2 του παρόντος Παραρτήματος και χωρίς ικανότητα διατερματικής 
(βπά-Ιο-βιά) κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης 

Κατηγορία 5 Όλα τα αγαθά που ανοφέρονται στο Μέρος 2 - "Ασφάλεια πληροφοριών", εκτός από : 

1. Φορητά ή κινητά ραδιοτηλέφωνα σχεδιασμένα σύμφωνα με αναγνωρισμένα εθνικά, περιφερειακά ή διεθνή 
πολιτικά πρότυπα, π.χ. φορητά ή κινητά ραδιοτηλέφωνα προοριζάμενα να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 
εμπορικών συστημάτων κυφελωτής πολιτικής ραδιοεπικοινωνίας 
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2. Σταθμοί βάσης εμπορικής κυψελωτής πολιτικής ραδιοεπικοινωνίας, με όλ,ες τις εξής ιδιότητες : 

α) περιορίζονται στην υποστήριξη ραδιοτηλεφώνων που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές 

κρυπτογραφίας στην κίνηση μηνυμάτων μετσςύ φορητών τηλεφώνων, εκτός μέσω συνδέσμων μεταξύ 
ραδιοτηλεφώνων και σταθμών βάσης (γνωστών ως αίτ ίηίοιΤκί), και 

β) δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές κρυπτογραφίας στην κίνηση μηνυμάτων εχτός μέσω της ο'ιγ 
ίπιαίοοο. 

3. Εξοπλισμός που ορίζεται στο σημείο 5Β002 για τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο ως άνω στοιχείο 2. 

4. "Λογισμικό" όταν είναι ενσωματωμένο ως μέρος των αγαθών των οποίων τα χαρακτηριστικά ή οι 
εχτελούμενες λειτουργίες περιγράφονται στα ως άνω σημεία 1. έως 3. 

5. Αγαθά με όλες τις εξής ιδιότητες : 

α) Γενικώς διαθέσιμα στο κοινό μέσω πωλήσεως, χωρίς περιορισμούς, ατό το απόθεμα σε σημεία 
λιανικής πώλησης μέσω: 

1. συνήθων εμπορικών συναλλαγών 

2. συναλλαγών δι'αλληλογραφίας 

3. ηλεκτρονικών συναλλαγών, ή 

4. τηλεφωνικών συναλλαγών, 

β) ο χρήστης δεν μπορεί εύκολα να μεταβάλει τις κρυπτογραφικές τους λειτουργίες, 

γ) σχεδιασμένα για εγκατάσταση από το χρήστη, χωρίς περαιτέρω ουσιαστική υποστήριξη του 
προμηθευτή, κ© 

δ) εφόσον απαιτείται, λεπτομέρειες για τα αγαθά είναι διαθέσιμες και παρέχονται, κατόπιν σχετικής 
αίτησε ως, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας, 
προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των όρων που περιγράφονται στα σημεία α) έως γ) παραπάνω. 

6. "Τεχνολογία" για τη "χρησιμοποίηση" των αγαθών που περιγράφονται στα σημεία 1 έως 5, παραπάνω. 

6Α001 Ακουστική. 

6Ώ003.&. "Λογισμικό" για την επεξεργασία ακουστικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι5ΤΕΑΙ/ΠΪ1 

10001 Υλικά σχεδιασμένα ειδικά για να χρησιμοποιηθούν ως απορροφητές ηλεκτρομσγνητικών κυμάτων ή εγγενώς 

αγώγιμα πολυμερή. 

10103 "Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο για την ανάλυση ανηγμένων παοατηρήσιμων μεγεθών όπως η ανσκλαστικότητα 

στο ραδιοεντοπιστή, οι επισημάνσεις υπεριώδουφυπέρυθρης ακτινοβολίας και οι ακουστικές επισημάνσεις. 

6Β008 Συστήματα μέτρησης διατομών με παλμικό ραδιοεντοπιστή εύρους παλμού μέχρι και 100 οε, 

και ειδικά σχεδιασμένα προς τούτο δομικά στοιχεία. 

6Β108 Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μέτρηση διατομών με ραδιοεντοπιστή, χρησιμοποιήσιμα για “βλήματα” και 

υποσυστήματα αυτών. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΑ 



Τα αγαθά που ορίζονται στα 0Β001. ΟΒΟΟ-. 0Β0Ο4, 0Β006. 0Β007, 00002, 4ΙΧΙ03,ε και στην κατηγορία 5, Μέρος 2 εμπίπτουν 
επίσης στις διατάζει; του άρθρου 7 παράγραιρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3381/94 για όλους τους προορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απαριθμούνται στο Παράρτημα Η της απόιρασης, 
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ΠΙΝΑΚΑ Σ IV 


^^ΐΟϋ ΣΤΟ ^θΐρ^ρ^^Ο*ΑΙΤΑΦ^ ί;ΤΟΥ^ΚΑΝΟΝΙΣΜ0>^(*ΕΚ)ΛΡΪΘ·~33Β~ί/2^^^^ 


Σημ.: Χα * εξαιρέσεις για τις οποίες στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την 
οριστική υπαγωγή των αγαθών στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης για τα αγαθά διπλής χρήσεως. 


Χ1> = εξαιρέσεις που θα καταργηθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. 
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(*) Μόνον όσον αφορά τα αγαθά αριθ. ΟΑΟΟΙ, 0ΒΟΟ5, 0Β009, 00003» 00004, και 00005. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Υποσημειώσει τη ο στήληε "Γαλλία" : 

(1) άρθρα που προτείνει η Γαλλία για την αναθεωρημένη Δήλωση του Δουβλίνου· αραιρούνικι 
από το Παράρτημα 5 αν περιληφθούν στη δήλωση του Δουβλίνου 

(2) μόνον όσον αφορά τα 1(3001, 1(3101, 1<2107.1) και 10103 

(3) μόνον όσον αφορά το 10103 

(4) μόνον όσον αφορά το 2Β104 

(5) εκτός όσον αφορά το 2Β104 

(6) μόνον όσον αφορά το 6Α10 8. ϋ. 

(7) μόνον όσον αφο ρά τα 6Α102, 6Α10 8.3. και 6Β10 8 

(8) μόνον όσον αφορά τα 6Α003.2.5, Μ., ό.2., 6Α203 και 6Α225 

(9) μόνον όσον αφορά τα 7Α001.Ο., 7Α002.0., 7Α003 και 7Α004 

(10) μόνον όσον αφορά τα 7Α001.Ο., 7Α002.1)., 7Α003 έως 7Α005, 7Α103, 7Α115, 7Α117, 
7ΒΙ03, 7ϋ101 (μόνον όσον αφορά τα 7Α00.1ο., 7Α002.0., 7Α003 έως 7Α005, 7Α103, 

7Α115, 7Β103), 7Ό102 και 70103 

(11) εκτός όσον αφορά τα 9Α001, 9Α002, 9Α003, 9Α010 και 9Α110 

(12) εκτός όσον αφορά τα 9Α001, 9Α002, 9Α003, 9Α010 και 9Α110 

(13) μόνον όσον αφορά τα 9Α110 και 9Α011 

(14) εκτός όσον αφορά τα 9Α110 και 9Α111 

(15) μόνον όσον αφορά τα 9Α004, 9Α005, 9Α007.Ε., 9Α008.0., 9Α011, 9Α104, 9Α105, 
9ΑΙ06.Ο., 9Α109, 9Α115 έως 9Α119." 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙτΙΙρ: ννννν/.βί.< 3 Γ 

Θ-ΓΠ31Ι: ννβ5ΠΊ35ΐΘΓ <® βΙ.Γ)Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 - 5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 - 5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφο παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -Νικήτα 6-8Τ.Κ. 185 31 4135 228 

ΠΑΤΡΑ - ΚορΙνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 6381 100 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ-Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661)89127/89 120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Πλ. Ελευθερίας 1. Τ.Κ. 711 10 (081)396 223 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251)46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡ1ΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

• Για τα ΦΕΚ οπή 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 
δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγω¬ 
νισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού). 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 


2531 


ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι. Π.Δ.. Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 

δρχ· 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 

»· 

3.500 

►* 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 

Μ 

750 

* 

Δ" (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 

» 

3.500 

»> 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 


1.500 


Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 


750 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ) 

5.000 


250 


Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β 1.) 

10.000 

» 

500 


Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΈ.Δ.) 

3.000 

»► 

150 

I* 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 


500 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

300.000 

» 

15.000 


Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Α.Δ.Σ.) 

50.000 

»► 

2.500 

_ί- 

)> 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. 8. Ε.Π.Ε. 

300.000 


15.000 

Μ 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οπο(ο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. _ 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΒ.ΟΟ' έως 13.00' | 


ΑΠΟΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















